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Amigoe 
di 
Couraçao 


?»»E JAARGANG Mo. 201 


Humphrey gekozen als 
presidentskandidaat 


CHICAGO — Vice-president Hubert Humphrey is bij de eerste 


stemming op de partijconventie in Chicago gekozen als de demo- 
cratische kandidaat bij de presidentsverkiezingen in november. Hij 
zal het op moeten nemen tegen Kichard Nixon, diedoor de repu- 
blikeinen is aangewezen. De beslissing viel, toen de afvaardiging uit 
Pennsylvania 103 stemmen op Humphrey uitbracht, waardoor deze 
op 1.317 stemmen kwam, of vijf meer dan de vereiste meerderheid. 
Toen de beslissing viel, hadden senator McCarthy uit Minnesota 486 
stemmen, senator McGovern uit Zuid-Dakota 99 stemmen en de ne- 
gerkandidaat ds Channing Phillips 62 stemmen op zich verenigd. 
De einduitslag was dat Humphrey 1.762 stemmen had, tegen McCar- 
thy 601 stemmen, 146 stemmen voor McGovern en 67 stemmen voor 
ds Phillips. Een andere gegadigde voor de nominatie, gouverneur 
Lester Maddox van Georgia, trok zich vóór de stemming terug. Mad- 
dox, een ultra-conservatieve voorstander van de rassenscheiding, zal 
de officiële democratische kandidaat echter niet steunen. Mogelijk 
zal hij zich scharen achter de campagne van een andere aartscon- 
servatief, ex-gouverneur George Wallace van Alabama, die met een 
onafhankelükheidslijst aan de presidentsverkiezingen deelneemt Ed- 
ward Kennedy die zich niet kandidaat had gesteld, kreeg toch twaalf 
stemmen. 
Continuering Johnsons 
beleid te verwachten 


De 40-jarige ds Phillips was 


enkele uren tevoren 
kandidaat 


gesteld door de afvaardiging uit 
de hoofdstad Washington, 
waar 


hij voorganger is' in de Lincoln- 
tempel van de United Church of 
Christ. 
De eerste kandidaatstel- 


ling van een neger in de Ame- 
rikaanse geschiedenis was voor- 
namelijk een symbolisch gebaar. 
De predikant speelt een belang- 
rijke rol 
in de 
beweging voor 


opheffing van de rassenscheiding. 


" 


RELLETJES 


De 
Amerikaanse 
televisiekijkers 


kregen 
beurtelings 
beelden uit de 


congreszaal en van het optreden van 
de politie tegen jongeren die tegen 
de Amerikaanse politiek ten aanzien 
van Vietnam demonstreerden. 
Het 


volgens traditie 
feestelijke 
vertoon 
bij het verkiezen van de partijkan- 
didaat stak sterk af bij het harde 
optreden van 
de oproerpolitie van 


Chicago, 
die 
gesteund door 
leden 


van 
de nationale 
garde, 
met 
de 
wapenstok en de bajonet op het ge- 
weer een duizendtal betogers uiteen- 
sloeg, 
die zich hadden verzameld 


bij het hotel waar de belangrijkste 
democratische 
leiders 
logeerden. 


Ruim 300 mensen, onder wie enige 
tientallen 
journalisten, liepen 
ver- 
wondingen op. 


De 66-jarige burgemeester Daley 


van Chicago zei dat de politie was 
opgetreden, omdat de demonstran- 
ten de hotelgasten in de weg lie- 
pen en omdat enkele hunner tegen 
de wil van de hoteldirectie het ho- 
tel waren binnengekomen. 
Op de 


vraag of de politiemannen niet wat 
al te fors waren opgetreden 
ant- 


woordde Daley: „Het zijn allemaal 
goede en fatsoenlijke mensen die niet 
met overdreven geweld reageren". 


" 


VICE-PRESIDENT 


Aan de verkiezing van de presi- 


dentskandidaat ging de goedkeuring 
vooraf van het campagnebeleid in- 
zake Vietnam, dat in hoge mate over- 
eenkomt met het regeringsprogram. 


Deze goedkeuring werd uitgesproken 
na een fel debat. De grote meerder 
heid der gedelegeerden was het er- 
over eens, dat de bombardementen 
op Noord-Vietnam 
alleen gestaakt 


kunnen worden als dit het leven van 
de troepen te velde niet in gevaar 
brengt. De democratische partycon- 
ventie wil dus geen onvoorwaarde- 
lijke stopzetting van de bombarde- 
menten op Noord-Vietnam, 
waarom 


Humphrey's rivalen, 
de senatoren 


McCarthy en McGovern, en de aan- 
hangers van 
de vermoorde senator 


Robert Kennedy hebben verzocht. 


" 


VIETNAM 


Onder degenen die genoemd wor- 


den als kanshebbers voor de demo- 
cratische kandidatuur voor het vice- 
presidentschap, 
bevinden 
zich 
de 


ambassadeur in Parijs, Sargent Shri- 
ver'— een zwager van wijlen pre- 
sident Kennedy —, senator Edmund 
Muskie van Maine en de man die 
Humphrey voordroeg, 
burgemeester 


Joseph Alioto van San Francisco. 


Tijdens 
de 
stemming 
had 
de 


woordvoerder van 
de 
afvaardiging 


uit de staat Wisconsin nog getracht 
de conventie voor twee weken op te 
schorten met het oog op de ernstige 
relletjes tussen politie en betogers. 
De voorzitter van het partijcongres 
verklaarde het verzoek om uitstel 
echter buiten de orde. 


De National Broadcasting Compa- 


ny heeft bericht 
uit 
betrouwbare 


bron te hebben vernomen, dat Hum- 
phrey Edmund Muskie zal aanwij- 
zen 
als kandidaat 
voor het vice- 


presidentschap. 


STAAT VAN BELEG 
IN GUATEMALA 


Ambassadeur van 


V .S. op straat 
doodgeschoten 


Dad de GUATEMALA — In 


4. Ila*ht van woensdag op donder- 
Ij^* is in 
Guatemala de staat van 


afgekondigd voor een periode 


31 dagen. De maatregel is geno- 


kein "°m de autoriteiten de gelegen- 
|j* te geven de 
openbare orde te 


jj^dhaven en de gevanneming van 


(w 
verantwoordelijken 
voor 
de 


jp'rd op de Amerikaanse ambassa- 
j^.Hf John Gordon ein te vergemak- 
tis^en", zo staat in 
het presiden- 


Ju * decreet. President Mendez zal 
Wh* D€riode optreden als bevel- 
»to 
en hoofd van het leger door 


-jj^het ministerie van defensie op- 
JjJ}J*t te geven tot het nemen van 


inlandse maatregelen. 


w*: 
Amerikaanse 
ambassadeur 


ge 
met een machinegeweer dood- 


Jand 
toen h" woensda£middag 


>>~^^- Z3K6H* 


Seh 
aanva' °P ambassadeur Mem 


«tart rde 
in he* 
centrum van de 


Ui, 
Guatemala. Enige jongelui die 


hieiri 
cc 
auto's waren gesprongen, 


«an 
de auto van de ambassadeur 
„e j 


" 


deden de achterdeur 
open en 


lustten Mem uit te stappen. Toen 
y^ zich verzette, 
openden zij het 


°D i De ambassadeur was vrijwel 
hUn a 8 dood. De daders wisten in 
<W auto's te verdwijnen. Wat ver- 
am,Schoten 
zij op een lid 
van de 


noassade. 
De militair werd 
ge- 


tyo'°nale 
garde voor 
de Belgische 


Vai 


1 
" 


Later werd één van de auto's 


de aanvallers onbeheerd gevon- 


ejïQ 
Öuatemala 
komen vrijwel 


***e dag gevallen voor van bom- 
anslagen, 
overvallen en ontvoe- 
'nBen. in dit jaar zijn zeker 16 
pensen 
bij dergelijke 
aanvallen 


ermoord en 23 gewond. Van de 


aanvallers hebben ten minste tien 
het leven gelaten. 


In 
januari werden twee Ameri- 


kaanse 
militaire 
functionarissen, 


vprhonden aan de Amerikaanse mili- 
taire adviesgroep bij de stridjkrach- 
ten van Guatemala, op straat dood- 
gt.>cno,.eil. 
x w\jc **iuei,'.«^«uiAju»d i.iw 


taire adviesgroep bij de strijdkrach- 
gewond. In maart werd de aartsbis- 
schop van Guatemala, mgr Casarie- 
go, ontvoerd, maar na een week vrij- 
gelaten. 
De man die men er van 


verdacht de hand in deze ontvoering 
te 
hebben gehad, 
werd op straat 


vanuit een auto doodgeschoten, toen 
hij door de politie werd opgebracht. 
Eisenhower 
gaat vooruit 


WASHINGTON — 
De toestand 


van de 77-jarige Amerikaanse oud- 
president 
Eisenhower 
wordt 
door 


zijn artsen 
niet langer als kritiek 


beschouwd, maar nog wel als „ern- 
stig;". 
Eisenhower 
kreeg 
veertien 


dagen geleden een 
ernstige 
hart- 


aanval. 


Ongeregeldheden 


in Sao Paulo 


SAO PAULO. 
--. In 
de Brazi- 
liaanse 
stad Sao Paulo zijn woens- 
dag 20 studenten 
aangehouden bij 
ongeregeldheden 
naar 
aanleiding 
van de arrestatie van een journalist, 
Humberto Kinjo, die van terroristi- 
sche activiteit wordt verdacht. 


Spionagezaak 
in Bulgarije 


IwS^A. — De Bulgaarse 
veilig- 


-Beh 
enst heeft vier mannen aan- 


Qri oüden, 
van wie er 
twee voor 


v0o» 
land' één voor de VS 
één 


bit. West-Duitsland 
spioneerden. 
W's woensdagavond te Sofia be- 


Q<i gemaakt. 


Praag beperkt 


vrijheid pers 


PRAAG — Premier Cernik van Tsjechoslowakqe heeft woensdag- 


avond in een radiotoespraak officieel beperking van de persvrijheid 
aangekondigd en verklaard, dat de regering binnen enkele dagen 
de vgf bezettende landen zal benaderen met een voorstel tot rege- 
ling van de terugtrekking van hun troepen. Tsjechoslowakije wil 
hierover zo spoedig mogelijk onderhandelingen openen. Wat de pers- 
censuur betreft sprak Cernik van „uitzonderingsmaatregelen van tij- 
delijke aard". Vernomen wordt dat met ingang van morgen (vrijdag) 
aan de redacties van het partijorgaan Kude Pravo, de radio, de te- 
levisie, het persbureau CTK en enkele andere officiële publicaties een 
„regeringsgevolmachtigde" zal worden toegevoegd. 


Maatregel 


van tijdelijke 
aard genoemd 


Volgens het Zuidslavische persbu- 
reau Tanjoeg, dat welingelichte krin- 
gen in Praag aanhaalt, zullen ver- 
tegenwoordigers van 
Rusland, 
Po- 
len, Oost-Duitsland, Hongarije, Bul- 
garije en 
Tsjechoslowakije binnen 
tien tot vijftien dagen opnieuw bij- 
eenkomen, vermoedelijk in Dresden. 
Zij zouden ojn. de betrekkingen tus- 
sen de socialistische landen in het 
licht van de jongste gebeurtenissen 
bespreken. 


In Praag was het gisteren tame- 
lijk rustig. Een protestbetoging waar- 
aan aanvankelijk een grote massa 
deelnam, 
ging in de loop van de 
middag als een nachtkaars uit, door- 
dat vele mensen gehoor gaven aan 
oproepen van 
de Tsjechoslowaakse 


leiders om de bezetter niet te prik- 
kelen. 
Aan de bijeenkomst op het 


Wenceslaus-plein, die de climax van 
de demonstratie moest vormen, na- 
men slechts enkele honderden 
jon- 
geren deel. Onder het oog van en- 
kele tientallen inderhaast met vracht- 
auto's aangevoerde Sovjet-militairen 
kwam 
het 
slechts tot 
gedesillusio- 


neerde toespraken en het ronddelen 
van pamfletten. 


Barst in eenheid 


De Tsjechoslowaakst viee-premier 


Husak baarde opzien met een toe- 
spraak op het congres van de com- 
munistische party van Slowakije in 
Bratislava, 
Waarin hu' 
de op 
het 


veertiende partycongres gekozen le- 
dera van 
het centrale comité ver- 


zocht, hun functies niet te aanvaarden. 
Later 
werd vernomen dat de Slo- 


waakse afgevaardigden wie dit aan- 
ging, besloten hadden aan dit ver- 
zoek gevolg te geven. 


HusaK, aie zelf het lidmaatschap 


van het presidium van het niéuwe, 
partijcomité heeft afgewezen, 
was 


van 
mening dat er momenteel ei- 
genlijk twee centrale partijcomité's 
onder de leiding van Dubcek 
be- 


staan. 
Het veertiende partijcongres 


was volgens hem niet geldig omdat 
de Slowaken niet voldoende verte- 
genwoordigd waren. 
Ook Moskou 


heeft het bewuste partijcongres, 
dat 


na de Russische inval is gehouden, 
steeds ongeldig genoemd. Verschei- 
dene vrije Slowaakse zenders heb- 
ben de houding van Husak veroor- 
deeld. Als slechts tien procent van 
de Slowaakse vertegenwoordiging op 
het congres aanwezig was geweest, 
dan kwam dit volgens deze zenders 
door de aanwezigheid van de bezet- 
tingstroepen, die de komst van de 
overigen verhinderden. Mogelijk was 
het naar aanleiding van Husaks toe- 
spraak, 
dat premier Cernik enkele 


uren later in zijn radiorede de een- 
heid 
tussen Tsjechen en Slowaken 


nog eens onderstreepte. 


Westerse interventie 


De Russische 
pers richtte 
giste- 


ren haar aanvallen op het westen. 
De 
Literaire 
Gazet 
beweerde dat 


speciaalopgeleide 
Amerikaanse 


„groene baretten. vóór de invasie 
van vorige week vermomd als toe- 
risten Tsjechoslowakije waren bin- 
nengekomen. 
Een van 
hun taken 


was volgens het weekblad, de onder- 
grondse radiozenders te helpen in- 
stalleren die onmiddellijft na de be- 
zetting in actie kwamen. 
Het was 


de eerste mededeling van de Russi- 
sche pers over westerse militaire in- 
terventie sinds het begin van de cri- 
sis. 


Het Kremlin leverde woensdag op- 


nieuw kritiek 
op 
de communisten 


elders in de wereld die de bezetting 
van Tsjechoslowakije hebben 
ver- 


oordeeld. Een reprimande aan hun 
adres stond afgedrukt in het rege- 
ringsblad Izvestia. 


Standard 


kiest Aruba 


voor film 


SEROE COLORADO — Aruba is 


uitverkoren als plaats waar Standard 
Oil (NJ) een wetenschappelyk kleu- 
renfilm laat maken over de produk- 
ten van genoemd bedrijf, zoals die 
in de praktyk worden gebruikt. Al- 
dus een communiqué van de Lago 
Oil and Transport comp. ltd. 


De film wordt opgenomen in de 


Lago en in de wateren binnen de 
Lago concessie. De belangrijkste re- 
den waarom aan Aruba de voorkeur 
werd 
gegeven, is 
de groenachtige 


kleur en de helderheid van de Ca- 
ribische zee rondom het eiland. 
By 


de produktie van deze film worden 
hefschroefvliegtuigen en lichte vlieg- 
tuigen 
ingezet. 
De 
fotografische 


werkzaamheden hebben plaats in de 
lucht, op het land en onder water. 


Aangenomen wordt, dat het weten- 


schappeiyk werk op 1 september kan 
aanvangen. In genoemd communiqué 
spreekt Lago er zyn vreugde over 
uit, dat Aruba hiervoor is uitgeko- 
zen.. Het zou Aruba's naam zeer be- 
kendheid geven ia bet buitenland, 


Ongegronde 
verdenking 


IN ZIJN ANTWOORD van 
22 au- 


* 
gustuS op het schrijven van 
15 
augustus van een aantal personeels- 
leden van 
de dienst openbare wer- 


ken op Curacao naar aanleiding van 
uitlatingen van de gedeputeerde F. 
J. Pijpers tijdens de laatste eilands- 
raadsvergadering, 
stelde 
gezagheb- 


ber O. R. A. Beaujon (Amigoe 
27 


augustus aan het slot: 


„Tenslotte moge ik u mededelen 
dat wanneer u zich tot mij wendt in 
mijn kwaliteit van gezaghebber van 
dit eilandgebied met belrekking tot 
ambtelijke aangelegenheden, ik 
het 
onjuist vind dat u afschriften van uw 
request aan derden stuurt". 
Deze opmerking heeft in bepaal- 
de kringen de indruk gewekt betrek- 
king te hebben op de publikatie van 
de brief van de personeelsleden in 
de Amigoe van zaterdag 24 augus- 
tus. 


In de Zwarte Kolom van een an- 
der 
plaatselijk 
dagblad verscheen 
jongstleden dinsdag een commentaar, 
waarin onder meer stond: 
„Dat het hier een bijzonder on- 
smakelijk nastreven van verdraaide 
politieke publiciteit betreft, was di- 
rect al duidelijk, toen, voor ambte- 
lijke requestranten een zeer onjuis- 
te 
en 
ongewone 
handeling 
(maar 


daarom 
juist 
opzettelijk), het 
ver- 
zoekschrift gelijktijdig dat het aan 
de gezaghebber werd toegezonden, 
aan een plaatselijke krant, 
en niet 
aan La Prensa 
en 
de 
Beurs- en 
Nieuwsberichten ter publicatie werd 
aangeboden" en verderop: „Men mag 
zich afvragen wie er achter zitten, 
dat een aantal D.0.W.-ers zo 'spon- 
taan' hebben gereageerd,* 
met 
het 
'begeleidende advies' om gelijkelijk 
een afschrift aan 
één 
plaatselijke 


dagblad te sturen?" 


De conclusie van de scribent van 
de Zwarte Kolom, dat ons door de 
schrijvers al dan niet gelijktijdig een 
afschrift van de brief ter beschik- 
king zou zijn gesteld, is, men zie de 
data, 
klaarblijkelijk 
onjuist, 
wy 


willen dit hier gaarne met nadruk 
stellen, omdat er in het andere ge- 
val inderdaad sprake van zou kun- 
nen zijn dat de ambtenaren getracht 
hebben de affaire in het politieke 
vlak te trekken. De betrokken per- 
soneelsleden staan geheel en al bui- 
ten onze publikatie; zij hebben daar- 
in* geen enkel actief 
noch passief 


aandeel gehad 


De gezaghebber heeft dit trouwens 
ook niet geschreven en kan dit zelfs 
niet bedoeld hebben, omdat ztfn ant- 
woord gedateerd was op 22 augus- 
stus, twee dagen vóór onze publi- 
katie dus. 
De door hem met „der- 
den" aangeduide personen en instel- 
lingen waren kennelijk de eilands- 
raad, 
de 
„betrokken 
Antilliaanse 


ambtenaar" 
de 
gedeputeerde 
van 
openbare werken, het hoofdvan da 
dienst openbare werken en de Alge- 
mene Bond van Overheidspersoneel, 
laan 


wie blijkens de brief van 15 au» 


gustus wel afschriften werden ver- 
zondea. 


Het hof van justitie heeft 
gisteren 


een uitstapje gemaakt op Aru- 


ba. Het was echter geen toeristische 
trip, maar 
hard u>erken 
onder 
de 


brandende zon. Het betrof hier na- 
melijk de behandeling van een zaak, 
waarbij twee broers met elkaar ru- 
zie hadden gehad. Een van hen zou 
toen gedreigd hebben met een voor- 
werp. Dat was gebeurd te Casibari, 
een trekpleister voor toeristen 
met 


zijn 
grillige 
steen-formaties. 
De 
Amersjoortse klei zou van 
schaam- 


te verbleken als hij 
de 
geweldige 


kolossen van Casibari zou zien. Voor 
het hof, dat bij 
deze 
gelegenheid 


gepresideerd 
werd 
door 
mr F .C. 


Fliek, betekende dit eens een ande- 
re omgeving dan die van de rechts- 
zaal. Nog niet zo lang geleden ove- 
rigens hield het hoi ook zitrinp i» 
Campo Alegre o-p Curacao. 


i 


SORTERING, KEUZE, VERSCHEIDENHEID! 
' 
JAPONNEN, PAKJES, DEUX PIJSCES! 
|H 
M^fl 
DIOLEN LOFT, TREVIRA, TERLENKA, DRALON enz. 
KM 
tfmil liftt 


Natuurlijk bq: 


Inde ingetogenheid van de kerk 


*an firievenpat gaf gisteravond de 
iinot>erertiging 
Alcanto onder 
lei- 


'"n9 Van dirigent Frank Francisca 
het Concert, dat zeer geslaagd mag 
tth^}' .Het koor werd op de kerk- 


eJ begeleid door pater P, Jansen. 


Agenda 
Curacao 


FLORIS 


CURACAO — AGENDA 


Bioscopen: 
, 


Koxy: 
19.00 — 
21.00 
Doctor 


Faustus. 


v.wi.-end: 19.00 — 21.00 Run silver 


dollar. 


luiclandia: 19.00 — 21.00 Waco. 
Drive-in: 
19.00 — 21.00 Muraer's 


row. 


Cine-Rio: 
20.00 The savage gun:.-. 


Cine-truck: Hedenavond te Steen- 


rijk en morgenavond te Salinja. 


Botica's: 
Otrabanda: 
Brion, tel : 


23222. 


runda: Piar, tel.: 13040. 


Diversen: 


'lemuun-stelling: 
08.30 — 
11.30/ 


15.00 — 
17.30 
permanente 
tent + 


verkoop lokaal vervaardigde 
schil- 


derijen — Studio The Attic, 
Wind- 


straat 13. 


10.00 — 
12.00/16.00 — 17.30 Galle- 


ry RG. 


Stuüicweek: 
20.30 Ned. Ant. Aca- 


demie— Colleges — prof. dr. Luypen 
; 
prof. dr. Van Leent. 
Discussie — 
lancnuis Habaai. 


Lening: 
20.30 Ned. 
Ant. 
juridisch 


genoolsch. — Chcssroom, HCI. Spre- 
ker: 
prut. mr. J.A. Ankurn. 
Ond.: 


Het toekomstige 
Nederlandse 
echt- 


scheidingsrecht in 
rechts 
historisch 


perspectief. 


Cuisus: 20.00 — 22.00 Becowena — 


aud KvK. 


Curom: 
22.00 — 
23.00 
Progr. 


Waliy weet het wel. 
Sport: 


Inzending: 
19.30 — 
20.00 
Ei. 


Voorlichtingsdienst 
— 
dhr. S.G.M. 


Rozendal — TeleCuracao en alle ra- 
dio-omroepstations. 


Baseball: 
20.15 
Blue Hawks 
vs 


Amstel — Riistadion. 


Hotel Curacao Int.: 
Dutch house: 


Ofi.uO — 01.00 Open. 


Wateriort Rolisseïle: 


19.00 — 23.00 ÜDen voor dineren. 


Cave de Neptune: 


23.00 Show. 


Hilton hotel: 
Willemstadroom: 


23.00 Optreden zangeres Janice Ames. 


Flamboyant beach hotel: 
Mango-room: 


19.00 Open voor dineren. 


Chuchubi-oar: 


20.30 Optreden The Micro's. 


Bianca-hotel: 


21.00 Dansen. 
Mui.: Bianca boys. 


Country Inn hotel: 


21.00 Dansen. 
Muz.: 
Country 
Inii 


combo. 


Jan Koek: 


09.00 — 17.00 Open voor publiek. 


Grot van Halo- 


-09.00 — 
12.00/15.00 — 1800 
Open 


voor publiek. 


CUROM 


17.00 Peüciones; 
18.00 
Nieuws 


'ANP Pap.; 
18.15 HNM; 
18.45 
Voor 


het slapen gaan; 19.00 Nieuw ANP: 
19.15 Discovaria; 
20.30 Progr. 
Man- 


gu.sa di mi luga; 21.00 Ruleta musi- 
cal; 22.00 Nieuws ANP; 22.05 Wally 
weet het wel; 23.00 Sluiting. 


TeleCuracao: — 
16.30 Secret Storm; 


16.50 Love of lifc; 17.10 Kinderuui- 
tje; 
18.00 Shell progr.; 
18.30 Shema 


israël; 
18.45 Nieuws; 
19.00 
Cita eu 


Saida; 
19.30 EVD; 
20.00 Iron horse; 


21.00 
Nieuws; 
21.15 
Teletheatro 


(film: 
1984). 


VRIJDAG 


Bibliobus.* 


13.00 te 
Buena 
Vista 
(bc 
Sta. 


IMarthasch.). 


VaKantie-plan: Buena Vista. 
Jeugdschaken: 14.15 Sluiting, prijs- 


uitreiking en simultaanwedstr. 


Atletiek: 
16.00 — 18.00 training — 
Olympic — Rifstadion 


Noveen: 
1900 tgv. 
patroonsfeest 


kerk 
Coromoto. 


Studieweek: 09.00 Ned. Ant. Aca- 


demie — slot colleges prof. dr. Luy- 
pen + prof. dr. Van Leent — land- 
huis Habaai. 


11.00 Samenvatting besprekingen. 
12.00 Sluiting studie-week. 
Aankomst: 
08.00 Franse 
mijnen- 


veger — Croix 
du Sud — 
Marine- 


basis Parera. 


CUROM 


06.30 Opening; 
06.45 Met muziek 


naar school; 
07.00 
Nieuws 
ANP, 


07.15 
Curom's 
ochtendblad; 
08.00 


Hcrh. nieuws* ANP; 08.10 Int. muziek; 


09.00 Muzikale tombola; 
10.00 
De 


grocteman; 
11.15 
Prof. 
ziekenhuis; 


11.30 Zwerftocht 
L-Amerika; 
12.00 


Noti-Curom; 
12.30 
Nieuws 
ANP; 


12.45 De artist (e) van de dag; 13.00 
Gev. mui.; 14.00 Ritmo y hubentud; 
15.00 Musica popular; 16.00 Ora su- 
personico. 


EMMASTAD 


OS/TELECOMMUNICATIONS 
Kantoor open: 07.30 — 23.30 tel. 2307 
26/8 (23.30) — 31/8 (07.30) H.O. Wal- 
roud, tel. 0-44972 b.g.g. tel. 9 
PERSONNEL SERVICES 
Maandag 26/8 t/m vrijdag 30/8 L.M. 
Ridley, tel. 0-44283 Alexanderlaan 13. 
Rio Canario. b.g.g. tel. 9-9 
N.V. CSM-SHIPS' AGENCY 
Kantoor 
open: 
07.30 — 
24.00 
tel. 


2551/2458 
ALLEEN VOOR DRINGENDE 
AANGELEGENHEDEN: 
Maandag 26 8 t/m vrijdag 30/8 00.00 
— 07.30 tel. 9 
AVIATION SERVICE 
26 8 (23.30) — 30/8 (06.30) M.S. 
Ju- 


liana tel. 0-43701 


Paus vraagt hulp 


voor Latijns-Amerika 
CASTELGANDOLFO — Paus Pau- 
lus heeft verklaard, dat de katholie- 
ken al het mogelijke 
moeten doen 


cm de mensen van Latijns-Amerika 
een beter leven te geven. De katho- 
lieken zouden nooit meer deze men- 
sen in gebrek kunnen 
laten zonder 


dat ieder van ons, mededeelnemers 
aan de eucharistie, alles in het werk 
heeft gesteld deze ongelukkige men- 
sen een bestaan te geven, dat over- 
eenkomt met hun 
menselijke 
be- 


hoeften en hun 
christelijke waar- 


digheid, zo zei hjj. 


Vice-president, wie? 


/""HICAGO.— Een van Hubert Hum- 
** 
phrey's 
voornaamste 
beslissin- 


gen, nu Democraten hem als kandi- 
daat voor 
het presidentschap 
heb- 


ben aangewezen, is het kiezen van 
een vice-presidentiële kandidaat. Er 
zijn al vele namen 
gevallen, maar 


de heer Humphrey was gisteren nog 
steeds niet lot een besluit kunnen 
komen. 
Vorige 
wsek 
pleegde hij 


overleg 
met 
partijleiders, 
gouver- 


verneurs, 
burgemeesters, 
senatoren 


en zelfs met president Lyndon John- 
son. Hoewel al deze gesprekken ir 
een vertrouwelijke sfeer werden ge- 
voerd, ber. ik er toch in geslaagd de 
tekst te 
bemachtigen van 
zijn 
ge- 


sprek met president Johnson. 


„Hubert, ik hoor dat het je niet 


meevalt de 
juiste vice-president 
te 


vinden". 


..Inderdaad, sir, meneer de presi- 


dent. Het is niet eenvoudig". 


„Dat denk ik ook niet. Ik heb er 


zelf ook veel nagedacht en het komt 
mij voor dat je een man nodig hebt 
met ervaring op het gebied van re- 
geringsverantwoordelijkheid, 
mei 


kennis van zaken van de Vietname- 
se oorlog en met belagstelling voor 
recht en orde". 


„Dat ben ik met u eens, meneer 


de president, maar waar vind ik zo 
iemand?" 


„Naar mijn mening moet hij ook 
al eens vice-president geweest zijn, 
zodat hij weet wat zijn taak zal zijn". 


„Maar 
er 
is 
geen levende ziel 


meer in de Verenigde Staten, die al 
eens vice-president is geweest, 
be- 


halve Richard Nixon, Harry Truman 
en... en... en... o, nee". 
.Hubert, waarom stotter je?" 


'.Meneer de president, u dacht er 


toch niet over... 
u wilt toch 
niet... 


ik bed0e1...." 


„Laten we praktisch zijn. Hubert. 


Ik héb gezegd dat ik niet kandidaat 
zou zijn voor president van de Ver- 
enigde Siaten Maar ik heb nooit ge- 
zegd 
dat ik niet zou 
dingen naar 


het vicc-presidentschap". 


„Waarom 
zou 
u in vredesnaam 


vice-president willen zijn na presi- 
dent van de Verenigde Staten te zijn 
geweest?" 


„Ik houd van Washington, Hubert, 


en wat mij betreft maakt het niets 
uit 
of 
jij president bent of vice- 


president. Ik heb altijd gevonden dat 
dt beide banen onderling verwissel- 
baar waren". 


„Werkelijk?" 
„Kijk nu niet 
zo 
verbaasd. 
Ik 


tracht mezelf niet te verkopen Hu- 
bert, maar ik geloof dat ik voor jou 
van veel nut zou kunnen zijn. Op de 
"eerste plaats zou ik alle elementen 
van de partij kunnen verenigen. Als 
vicè-presidentieel kondidaat 
zou ik 


mijn 
bestuur 
veel 
gemakkelijker 


kunnen verdedigen dan jij dat kunt. 
En op de derde plaats zul je moe- 
ten toegeven dat mijn naam, in 
te- 


genstelling tot die van de Republi- 
keinse kandidaat, 
wijd en zijd be- 
kend is". 


„Dat is zo. Maar het lijkt me zo 
onplezierig voor u, meneer de pre- 
sident, om de tweede plaats te moe- 
ien innemen". 


„Hubert, je kenl me lang genoeg 


om te weten dat 
ik 
me daarvan 


niets zou aantrekken. We zouden als 
team kunnen werken 
Op 
dezelfde 


manier, waarop we dat tot dusverre 
hebben gedaan. Ik zou je een hele- 
boel van 
de schouders kunnen 
ne- 


men". 


„Bijvoorbeeld?" 
„Ik zou je de oorlogs- en vredes- 


onderhandelingen uit handen kun- 
nen nemen; ik zou me met de eco- 
nomie kunnen bemoeien; ik zou de 
kwestie van 
de burgerrechten kun- 


nen behandelen; ik zou met de Sov- 
jets kunnen praten en ik zou de ge- 
zamenlijke 
vergadering 
van 
de 


volksvertegenwoordiging 
kunnen 


toespreken; dit soort dingen zou je 
de kans en tijd geven om president 
voor het hele volk te zijn". 


„Ik weet niet wat ik 
moet zeg- 


gen, meneer de president. Ik heb zo- 
veel aan u te danken dat ik er een 
hekel aan heb u te vragen nog meer 
voor me te doen". 


„Onzin, Hubert. Je hebt niets aan 


mij 
te danken. Je hebt je kans op 


het presidentschap verdiend door je- 
zelf te zijn. Als je mij niet als vice- 
president wilt, dan zal ik dat wel 
proberen te begrijpen".' 


..Natuurlijk wil ik u wel als vice- 


president, meneer de president. Niets 
zou 
mooier zijn dan uw naam op 


mijn lijst te hebben. Alleen... eh". 


„Zegt het maar, Hubert". 
Met al uw kleinkinderen en zo, 


zal het dan niet wat erg vol wor- 
den op het Witte Huis?" 


,*Daar heb ik ook al aan gedacht, 


Hubert, en ik heb opdracht 
gege- 


ven om Blair House aan de over- 
kant van 
de 
straat voor 
jou en 


Muricl in orde te maken". 


ART BUCHWALD. 


Scheepsberichten 


K.N.S.M. 
Achilles 28 pass. Aruba 


nr Trinidad; Adonis 28 vn Pto. Ca- 
bello nr Port of Spain; 
Archimedes 


29 vn Valparaiso nr 
San 
Antonio; 


Aristoteles 
28 305 zw vn Landsend 


nr Delfzijl; 
Ares 28 vn 
Le Havre 


nr La Guaira; Artemis 28 300 nno 
vn Azoren nr 
Le Havre; 
Attis 29 


verwacht te Parbo; 
Camitia 29 ver- 


wacht te Pta. Cardon; Diogenes 28 
690 ozo vn Bermuda 
nr 
Europa; 


Ganymedes 27 vn Callao nr Manta; 
Hercules 28 te Sta. Marta; 
Hermes 


29 verwacht 
te 
Kingston; 
Kreon 


28 verwacht te St. Croix; Marathon 
28 360 no vn 
Barbados nr 
P. 
de 


Hierro; Maron 29 n Parbo nr Geor- 
getown; Medon 28 vn Port au Prince 
nr Mobile; 
Mennon 29 vn Port ot 
Spain nr Barbados; Mrcurius 
28 en 


nnw vn Flores nr Vlissingen; Nep- 
tunus 28 te Cur; 
Oranje Nassau 29 


vn Georgetown nr Parbo; Palamedes 
2 850 zw vn 
Azoren 
nr 
George- 


town; Prinses Margriet 28 vn Aruba 
nr Cur; Sinon 28 310 zo vn Bermu- 
da nr Three Rivers; Socrates 28 vn 
San José nr Cristobal; Solon 28 vn 
Adam nr Georgetown; Theron 28 vn 
Parbo nr Madeira; 
Ulysses 
28 85 z 
vn Azoren nr Cur. 


TANKERS Cinulia 28 680 wzw vn 


'Azoren nr Cur; Crania 28 600 w vn 
Azoren nr Stanlow; Esso Amsterdam 
28 700 w vn Azoren nr Antwerpen; 
Kaap Hoorn 28 140 nnwvn Casablan- 
ca nr Cur; 
Kosicia 28 
520 
w vn 


Finisterre nr Rdam; 
Krebsia 28 te 
Trinidad; Kryptos 28 60 nw vn Bar- 
bados nr Kaap Verde; 
Viana 28 92 


no vn Sombrero nr Teesport; Vlie- 
land 28 vn Pto. Miranda mr Swan- 
sea. 


PLANNEN VOOR 
CHANDRIS HOTEL 
ARUBA SPOEDIG 


DEFINITIEF 


ORANJESTAD — 
Gedeputeerde 


T. Leest heeft tijdens zyn verblijf 
in de Verenigde Staten overleg ge- 
pleegd met de heer John Rassias van 
de Chandris line. 
De verwachting 


is 
gerechtigd, 
dat 
de 
definitieve 


bouwplannen voor het Chandris ho- 
tel op korte termijn zullen worden 
Ingediend. 


Ook heeft de gedeputeerde over- 


leg gevoerd met verschillende 
an- 


dere hotelmaatschappijen. 
Daaruit 


bleek dat er grote belangstelling be- 
staat voor de toeristische mogelijk- 
heden voor Aruba. 
Het Arubaanse 
bestuurscollege 
verwacht 
in 
de 


naaste toekomst concretere plannen 
van deze maatschappijen. 


De Holland-night tijdens de ko- 


mende ASTA-conventie 
op 
Puerto 


Rico is eveneens 
ter sprake 
geko- 


men wat beu-eft de Arubaanse deel- 
name. 
Ondermeer is met vertegen- 


woordigers van een luchtvaartmaat- 
schappij 
gesproken 
over 
samen- 


werking bij de organisatie van deze 
activiteit, aldus een communiqué van 
het Arubaans voorlichtingsdienst. 


Zoals de Amigoe eerder berichtte 


heeft 
gedeputeerde Leest 
dinsdag 


verslag uitgebracht aan het bc over 
/.ijn dienstreis naar de VS en Puerto 
Rico. 
Hij 
maakte 
de reis samen 


met het waarnemend hoofd van het 
toeristenbureau, de heer Rockey Pon- 
son. 


Telefoonnummers 


AMIGOE DI CURACAO 
Alle afdelingen tot 17 uur ... 24360 
Klachten 
over 
bezorging 


van 
19 tot 20 uur 
2436i 


Huisaansluitingen: 


F. M. Soontiëns 
(directeur) 
38^19 


J. C. Maas 
(hoofdred.) 
24387 


O. Chatlein 


(red.-verslagg.) 
24321 


E. E. 
de Castro 
(chef adv. afd.) 
12176 


A. Jeuken (fotograaf) ... 36972 


AMIGOE DI ARUBA 
Kantoor 
1233 
Huisaansluitingen: 


A. M. Franken (fotograaf) 
1639 


BEURS VAN AMSTERDAM 


29/8 
28/8 


Ned. '59 4-1/4 pet 
86 1/4 
86 1/8 


Ned.'47 3-1/2 pet 
70 1/4 
70 5/16 


B.N.G. 1958/59 
4-1/2pet 
85 1/2 
85 1/2 


Adam Rubber .. 
61 3/4 
61 3/8 


H.V.A 
108 1/2 
108 1/4 


A.K.U 
88.95 
88.25 


Hoogovens .... 
114 
115.10 


Philips 
142 65 I 142.65 


Unilever 
132 30 I 1132.65 


K.Z.O 
177 
176.00 


Kon.OHe 
182 30 
181.70 


K.L.M 
179 
178.90 


K.N.S.M 
H63/4 
117 1/2 


Niev-Goud 
133 1/2 
135 1/2 


V. Ommeren ... 
177 
178 1/2 


Sch.-Unie 
133 1/4 
134 


8.N.G.'58 5-1/4 .92 1/16 
92 1/16 


Alg. Bank Ned. . . 
256 
258 


Ngombezi 
717 
703 


Beren en Jurg. .. 
67 1/4 
67 1/2 


V. Berkel 
201 


Bred. Ver.Bedr.. 164 
165 " 


Nat. Ned 
498 


Calvé 
920 
927 


Cur.Handelmij... 165 
161 


Excelsior 
62 1/2 
62 


Fokker 
448 
449 1/2 


Van Elder 
141 
140 


Gist-Brocades. . 738 
741 


Van derGrinten. 167.50 
167.50 


Hagemeijer .... 136 
132.00 


Heineken 
730 
725 


Indoheem 
26 
26.60 


Intematio 
336 
338 


I Kon. Ned. Pap. . „ 180 
170 


29/8 
28/8 


Muller 
173 
278 


OGEM 
95 
94.90 
Rijn-Schelde 
. . 
167 1/2 
167 


Schev.Nieuwe. 33 
35 50 
Scholten Honig 
69 90 
70^0 


TokYinin v 
";,">" 
1011/2 
105 
T en D. Verbhfa 
90 
89.00 
Udenhout .... 
34 3/4 
86 


Varo^ieau ... 
lg2 
180 
V.M.F 
155 
155 
Sr,yrie^-Jzer ' 


109 
103 
Wtlton-Fije. .. jgj 
Billitonll .... 
162.20 
161.00 
Ant. Brouw.. . 
23g 


Ant. Verf .... 
167 3/4 
167 1/2 
Aruba 
122 
12i 


Goldmines... i42-2o 
141.60 
Sur. Brouw. 
. . 
3gQ 


Converto .... 980 
978 
Interumie .... 
20i.50 
201.50 
NEFQ 
98i50 
88.50 
Robeco^ 
249.50 
249.45 
Rolinco 
2i6.50 
216.50 
Utilico 
122.50 
122.50 
AlcanAlum .. 
26 1/2 
26 1/2 
N.A. 6-1/267 .98 
2 
98 3/4 
N.A. 5 '60 ... 
87 1/2 
87 1/2, 


N.A. 4-1/259 . 
90 3 4 
90 1/2' 
N.A. 4-1/262 . 
86 5/8 
86 5/8 


ANP indices. . 
Intern. Conc. . . 
611.1 
610.3 


Industrie .... 390.1 
388.5 


Scheepv 
114.6 ;115.3 


Banken 
209.8 
207.9 


Handel 
179.5 1178.5 


Algemeen .... 427.5 
1426.4 


Lioetsjau in 


handen maoïsten 


HONGKONG. — De roode garde 


heeft het gezag in Lioetsjau in han- 
den genomen, het Belangrijke spoor 
wegknooppunt 
in 
de 
provincie 


Kwangsi, 
waarover 
de verbinding 


met Noord-Vietnam loopt, heeft ra ■ 
dio Kwangsi zondag omgeroepen. In 
de stad 
zijn 
drie 
revolutionaire 


comités opgericht. 


Op 
12 augustus schreef een blad 


van de rode garde in Kanton dat in 
Lioetsjau in april en mei zeldzaam 
heftig was 
gevochten. De 
„revolu- 


tionairen" 
waren toen 
aangevallen 


en 
verslagen 
door 
tienduizenden 


boeren uit genoemde provincie. 


ZILVER 
IN 
COLORADO 


KARL MAY 


28—11. — Degene die gewekt was door het 
gebrul van 
mijn slacht- 


offer was „Wee" Rinus. 
Verbaasd bleef hij in de 
deuropening 
staan. 


„Maak eens een lichtje, Rinus", riep ik vrolijk, „dan kunnen we eens 
«en wie mij hier met een mes wou prikken, terwijl ik droomde van mooi 
gebouwde elfen en feeën." „Wilde die vent u vermoorden?" riep Rinus 
met afgrijzen uit, terwijl hij de lamp aanstak. „Waarom?" „Ik denk dat 
het iets met myn opdracht te maken heeft. Hebben jij, of 
Salomons, 


je mond voorbij gepraat vanavond?" „Nee, ik zweer het. Salomons zeer 
zeker niet, daar durf ik mijn hand voor in het stuur te steken en ik 


heb ook niets gezegd. Ik weet toch hoe belangrijk uw zending ii?' 


[«' 


heeft iemand anders gekletst. 
Zo, mijnheer! 
Je 
smoeltje 
naar 


licht 
Mooi! Ken jij hem, Rinus?" „Stik! Jij Bonnehcure? Si*.(fii 


vent wou Roofs vorig jaar als deputy, maar de burgers van Creede to°f tf 
hem niet en toen hebben ze mü gekozen!" „Zo, zo! Dat brengt Hebt j*fj 
duisternis. Een vriendje van Roofs dus. Zeg op, kerel! Heeft BucU y 
je gestuurd?" Geen antwoord. Ik draaide de arm iets meer. Een t lpp 
was het resultaat. „Ga je spreken, of moet ik je arm breken!" *^ 
schuwde ik en draaide nog iets meer. 


Bonn vergoedt schade 
aan Sovjet-ambassade 


BONN. — De Westduitse regering 


heeft haar leedwezen er over uitge- 
sproken, dat vorig eweek door de 
monstranten 
schade 
is aangericht 


aan de Russische ambassade in Bonn 
en ambassadeur Tsarapkin is lastig 
gevallen. 
De schade zal op kosten 


van de bondsrepubliek worden her- 
steld. 
Dit heeft 
een woordvoerder 


van het ministerie van buitenlandse 
zaken in Bonn meegedeeld. Hij zei 
dat de Russische vertegenwoordiging 
er op is gewezen, dat er in 
West- 


Duitsland 
geen 
demonstratieverbod 


geldt en 
dat de burgers het recht 


hebben, hun mening vrij te uiten. 


INGEZONDEN STUK 
SLAAPT ONS 
RODE KRUIS? 


'"TERWIJL OVER 
de gehele we- 


reid 
door allerhande organisa- 


ties 
acties zijn 
opgezet om steun 


te 
verlenen 
aan 
de 
hongerende 


bevolking van Eiafra, is van enige 
activiteit in de Nederlandse Antillen 
tot dusverre niets te bespeuren. De 
organisatie in de Nederlandse An- 
tillen, die het meest 
aangewezen 


lijkt om op doeltreffende wijze steun 
te 
verlenen is zonder twijfel 
het 


Rode Kruis, 
dat over 
de 
nodige 


internationale 
contacten beschikt 


om de dringend nodige hulp zo ef- 
fectief en snel mogelijk ter plaatse 
waar de behoefte het grootst is te 
brengen. 


"TJE STEUN 
die de Nederlandse 


Antillen kunnen 
verlenen zal 


— vergeleken bij 
wat in 
grotere 


landen wordt opgebracht — uiter- 
aard bescheiden 
zijn. 
Ook is bij 


sommigen wellicht de neiging aan- 
wezig om — gezien de onzekerheid 
of als gevolg van de blokkade de 
hulpgoederen 
de 
Biafranen 
wel 


zullen bereiken — zich van elke 
actie te onthouden. Daar staat 
te- 


genover, 
dat 
alle 
beetjes 
helpen 


en dat ons dagelijks berichten 
be- 


reiken dat in elk geval een 
deel 


van de hulp — ondanks de blok- 
kade — de bevolking van Biafra 
bereikt. 
A LS EEN LAND, dat — vergele- 


ken bij de toestanden in Biafra 
— een paradijs op aarde is, mogen 
de Nederlandse 
Antillen 
daarom 


niet achterblijven bij de grote in- 
ternationale hulpacties en zijn wij 
verplicht al het mogelijke te doen 
om de dagelijks stijgende nood in 
Biafra zoveel mogelijk te lenigen. 
Ik 
doe daarom een 
dringend be- 


roep op ons Rode Kruis om ter- 
stond een nationale actie op touw 
te zetten om steun te verlenen aan 
de bevolking van Biafra. 
Wil de 
hulp van 
enig nut zijn 
voor 
de 
Biafranen, 
dan dient onmiddellijk 


zonder een dag uitstel een aanvang 
te worden gemaakt met de actie. 


MR P. V. SJIEM FAT 


David Copperfield 


door CHARLES DICKENS 


met illustraties van 


HABLOT K. ROWNE (Phiz) 


136) 


Daarop nam ons gesprek een meer prozaïsche 


wending. Micawber zei, dat Camden Town hem 
niet beviel en dat hij, als er zich, naar aan- 
leiding van 
ne 
advertentie, 
iets 
geschikts 
zou 


voordoen, dadelijk wilde verhuizen. Hij 
had al 


sinds lang een huis op het,oog aan het eind van 
Oxford Strcet. tegenover Hyde Park; maar daar- 
aan 
viel waarschijnlijk nog 
niet 
dadelijk 
te 


denken, omdat er zoveel nodig zou zijn om dat 
huis in te richten. Misschien zou hij 
eerst 
ge- 


noegen moeten nemen met een woning boven 
een of andere deftige winkel, in Piccadilly bij- 
voorbeeld. Dat zou heel prettig zijn voor 
me- 


vrouw Micawber 
en daar zouden ze best een 


paar 
jaar kunnen wonen; zonodig kon er ook 


wat aan worden verbouwd; een verdieping er 
op, eèn erker er bij. of iets van die aard. Maar 
hoe het ook zou lopen en waar hij ook kwam 
te wonen, er zou altijd een kamer beschikbaar 
zijn voor Traddles en ik zou steeds een welkome 
gast aan zijn dis zijn. Wij bedankten hem en hij 
zei, dat we het hem niet kwalijk moesten nemen, 
dat hij over die zakelijke dingen had gesproken; 
en dat zoiets immers wel begrijpelijk was, nu hij 
een heel ander leven tegemoet ging. Op dat ogen- 
blik roffelde mevrouw Micawber weer 
op de 


muur en vroeg, of zij voor 
de thee zou zorgen. 


Zij deed dit met veel enthousiasme en telkens 
als zij bij het bedienen in mijn 
buurt 
kwam, 


vroeg ze fhij fluisterend, of D. blond of donker, 
groot of klein was en dergelijke dingen. Na de 
thee gingen we gezellig bij de haard zitten en 
praatten 
over de 
meest 
uiteenlopende 
dingen. 


En mevrouw Micawber was zo vriendelijk, met 
hpar schrille stem (die mij altijd aan verschaald 
bier 
deed 
denken) 
de geliefde 
balladen 
van 


„Moeder de Vrouw" en „Kleine Daan" voor ons 
te zingen, twee liederen waarmee zij altijd veel 
succes had geoogst, toen zij nog bij haar papa 
en mama thuis was. Micawber vertelde, dat hij 
zijn hart al aan haar had verloren, toen hij haar 
dat eerste lied in de 
ouderlijke 
woning 
had 


horen 
zingen 
en 
toen hij 
„Kleine Daan" 
van 


haar 
had 
gehoord, 
stond 
het 
»«**"«■+>~*r\ 
vast, 


dat hij haar moest veroveren ot sterveA 
'H- 


Omstreeks half elf 
meviou» ....cawber 


op, om haar muts weer in te pakken en haar 
hoed op te zetten. Terwijl Traddles zijn jas aan- 
trok, 
maakte 
Micawber 
van 
de 
gelegenheid 


gebruik om mij een brief in de h&id te stoppen 
met het verzoek die later te lezen. En toen zij de 
trap afgingen en ik hen op de overloop bijlichtte 
met een kaart, maakte ik van 
de gelegenheid, 


dat Micawber 
voorop liep, 
gevolgd 
door 
zijn 


vrouw, 
terwijl 
Traddles 
achteraan 
kwam 
met 


de muts, op mijn beurt gebruik om -mijn oude 
schoolkameraad even terzijde 
te nemen. 


„Traddles", zei ik, „meneer Micawber meent 


het goed, de arme kerel, maar als ik jou was, 
zou ik hem toch liever niets lenen." 


„Beste Copperfield", antwoorde Traddles glim- 


lachend, „ik ben bang 
dat ik niets heb om te 
lenen." 


„Je hebt in elk geval je naam." 
„O, bedoel je dat?" vroeg hrj nadenkend. 
„Inderdaad." 


„Ja, als je het zo beschouwt. Dank 
je voor 


de waarschuwing, Copperfield, 
maar 
ik 
ben 


bang, dat ik hem die al geleend heb." 


„Voor de wissel, die zon veilige belegging zou 


zijn?" 


„Nee, niet voor 
die wissel. Daarvan hoor ik 


nu voor het eerst. Daarover zal hij waarschijnlijk 
onderweg wel beginnen. Ik bedoel een andere." 
„Dan hoop ik maar, dat je er geen last mee 
krijgt." 


„Dat hoop ik ook. Maar ik denk van 
niet, 


want hij heeft me nog kort geleden gezegd, dat 
die zaak volkomen in orde was. Dat waren zijn 
woorden: „Volkomen in orde." 


Op dat ogenblik keek Micawber naar boven 
en ik kon nog slechts mijn waarschuwing her- 
halen. Traddles bedankte me nog eens. Maar toen 
ik zag hoe hij daar liep en niet alleen de muts 
voor mevrouw Micawber droeg, maar haar ook 
heel hoffelijk zijn arm bood, was it bang dat 
hij zich niet veel van die waarschuwing zou aan- 
trekken. 


Ik 
ging weer bij de haard zitten en dacht, 
tegelijk ernstig en geamuseerd, na over Micawber 
en onze oude vriendschapsbetrekkingen, toen ik 
iemand haastig naar boven 
hoorde komen. 
Ik 
dacht eerst dat Traddles terugkwam om iets te 
halen 
dat mevrouw 
Micawber 
vergeten 
had, 
maar toen 
de voetstappen dichterbij 
kwamen,' 
herkende ik ze en mijn hart begon te bonzen, 
want ik wist dat het Steerforth moest zijn. 


Agnes was nooit geheel uit nujn gedachten: 


zij behield — als ik het zo mag uitdruk* t 


{ 


in 
mijn hart altijd 
de gewijde plaats, öp. 


daar van 
het begin af had 
ingenomen- r 


toen Steerforth met uitgestoken hand vp" +f 
stond, veranderde de duisternis, die in m'J 1' 


d v". 


beelding over hem was gevallen, in lieht^K 
schaamde 
mij, 
omdat 
ik 
aan 
de vei^^H 
vriend 
had kunnen twijfelen. 
Mijn gcV.r.\ 
voor Agnes waren niet veranderd, zij 
a 
f f, 


steeds mijn 
goede engel. Ik verweet haBJJ ■ 
ook niets; ik verweet mijzelf alleen, dat ik / j 
gunstig over Steerforth 
had 
gedacht 
CO 


alles willen doen om dat goed te maken- 
j 


„Zo, Bloemetje, 
ouwe 
jongen, je weef. i 
niet wat je ziet, hè?" vroeg hij, terwijl , j{| 
telijk mijn hand schudde, die hij daarna, *|urn! 
en met geveinsde verontwaardiging, weg",/' 


„Zo, geef je je weer aan uitspattingenff 


S bariet dat je bent! Die lui van Doctors Jf\ 
mons 
zijn 
blijkbaar 
ontzettende 
fuifnu.^jjs 
waarbij wij, studentjes van Oxford, brave fJ° f. 
zijn!" Opgewekt keek hij om zich heen,e $A 
zich neervallen op de sofa tegenover ml)' K 
zoeven mevrouw Micawber nog had gezejfjijpI 
begon in 
de haard te poken tot 
de v»8 
.| 


hoog oplaaiden. 
X *J 
„Weet 
je", zei ik, „het eerste ogenbl'*^ 


ik zo verrast, dat ik geen woord kon vóïb* 
Ik ben blij je weer te zien!" 
-a\<ri 
„Ik ben ook blij, dat ik jou weer zie, B 
et 


tje, je ziet er bloesemend uit! Hoe staat 
mee, doordraaier?" 
j j| 


„Uitstekend", 
antwoordde 
Ik. 
„Maar K(.j 


hier vanavond nogal rustig toegegaan,’ 


voJ* ] 


waren er dan drie gasten, net als 
die 
A 


keer." 
#J 
„Ja, ik ben ze op straat tegen geko*:*" 


hoorde hen je lof zingen. Wie is die knaBK 
ie 
spanbroek?" 
fa' 
Zo 
goed mogelijk gaf Ik hem in e.. 


■A 


woorden een 
schets, van Micawber. 
Hl) 


er hartelijk om en zei, dat hij hem beslist 
A 


leren kennen. 
<A^\ 
„Maar wie denk Je dat die andere vrieP $w 
„Dat mag de hemel weten. Hij leek 
e 


vervelend. Is dat zo?" 


„Traddlee!" riep ik triomfantelijk uW* j,^ 
„Wie, is dat?" vroeg Steerforth onv^tr 
„Herinner ie <<" TridrilPS r;et meer? TJS j\ 


bU ons op de slaapzaal in Salem House- .- f.\ 


„O, dio ven?" 
j-m Steerforth. terwijl » fA 
groot hrok steenkool in de haard met 


°^ 


K | 
stuksloeg. 
„Is het 
nog zon jongejuffr°,' 


JJ, $ 


' 


vrn-xrer? W—*r heb je die in 's hemelsn»8 
,1 


gescharreld?" 
.J" 


.(Wordt verv 


HEER BOMMEL EN DE BEVRIJDING VAN SOLLIDEE 


G337. — Heer Bommel en Torn 
Poes naderden sluipend 
het 
vuurtje, 


maar toen ze dichterbij kwamen verloren ze hun voorzichtigheid. 


„Het is Argus, die verslaggever!" riep Torn 
Poes, terwijl 
hij het 
op 


een 
lopen zette. 
„Dat treft", riep 
de 
journalist uit. 
„Meneer Bommel. 


Hoe maakt u het? Hebt u de partijen al tot elkander kunnen 
brengen? 


Hoe is de toestand? De hoofdredactie vond de kwestie belangrijk genoeg 
om mij hierheen te sturen. Het leeft bij de lezers, u kent dat. Vertelt u maar 
rustig, ik houd u wel bij. Waar zijn onze bondgenoten?" 


Heer 
Ollie liet zich 
vermoeid 
op 
een 
steen 
zakken 
en wiste 
zich 


het voorhoofd af. 


„Dat had ik nu 
juist van u willen weten", zei hij met matte stem. 


„Tot nu toe heb ik hier geen bondgenoten gevonden; 
alleen Goeoe»^ 
Slechten. De Sollideeërs vliegen maar wat rond, en een heer moet 8 
alleen doen, als u mn' volgen kunt." 
*|. 
„Dat is belangrijk nieuws!" 
mompelde Argus, 
druk schrijvend- ■ 
r)t\ 
leen maar goeden en slechten en geen bondgenoten. 
De 
heer 


Staat Alleen Voor Taak. Dat zullen onze 
abonnees interessant vin" 


Gaat u toch verder!" 
x. 


„Hm", 
zei 
Torn Poes, 
die tot nu toe 
gezwegen 
had. 
..Hoe lieoufi 
Goeden er volgens u uit? En wat zit er eigenlijk in die rugzak? 
1" 


honger!-' 


Filmfestival in 
Venetië geopend 


VENETIË — 
Het omstrede»^. 
internationale filmfestival van \^r 
tië dat al zoveel protesten, 
straties en zelfs veohtpartijer1 
uitgelokt, is dinsdagavond ë^fV 
Het festival had eigenlijk vier° Jf 
geleden moeten beginnen. De *^. 
filmzaal was bij 
lange na ni n iP* 
Bij de opening hebben zich é^ 
cidenten 
voorgedaan. 


Kay Francis overleden 


NEW VORK — 
De actrice $ 


Francis, die in de 
periode 19-" 


1940 een van de grote sterre" Jf 
Hollywood was en in talrijke io^ 
voorstellingen in New Vork °? (f 
is in de leeftijd van 63 jaar na 
langdurige ziekte overleden 


Zij heeft in meer dan vijftig 


een rol vervuld. 


Doden bij brand op 
Westduitse tanker 


(SANTO DOMINGO — Dn 


van de bemanning van de 11 
se tanker Johann naKerman" / 
2.519 
brt, zijn bij 
een 
br: 


boord van het schip om hetk'^'.,' 
komen. De brand ontstond zon" f 
hutten van de 
bemanning 


tanker zich 
buiten de 
hav^y/ 


Santo 
Domingo 
bevond. Het 


kon evenwel geblust worden. I 
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INGEZONDEN STUK 
Antillen mogelijk centrum 
voor containervervoer? 


(JW BLIK In de toekomst In het artikel over roll on-roll off schepen, 


getiteld „Juiste k<jk" op 27 augustus, voor deze nieuwe vorm van 


luchtvervoer 
verraste *U 
en uw advies 
voorzichtig 
te zijn deze te 
"""oordelen of te bemoeilijken in onze havens, is mij uit het hart 
ge- 


j^Den. Evenals 
de tstocinvaart 
de zeilvaart heeft verdrongen en 
de 


J^onimachine het 
weer 
grotendeels 
aflegde 
tegen 
de dieselmotor en 
'e*e waarschijnlijk weer door de atoomenergie 
vervangen zal 
worden, 


~° ?ullen er ook telkens nieuwe methodes gezocht worden voor het laden 


'ossen van 
schepen. 


Niet minder maar meer 
tverk ligt in toekomst 


»llmmers het palletsysteem is thans 
Curacao, Bonaire 
en Aruba 
zou- 


*td 
r 
mgeburgerd 
en 
biedt weer 
den een dergelijk centrum kunnen 
we voordelen, zomede het vervoer 
worden, 
waar containers voor 
ver- 
(Jf 
stukgoederen in 
containers en 
der 
vervoer 
gedeponeerd 
kunnen 


*iet 
' welke men 'n ve^e landen 
worden. 
Deze 
containers 
moeten 
v' zowel voor 
het land- 
als 
het weer 
gevuld 
worden, hetzij 
in 
de 


j,Verkeer. 
haven van ontvangst of alhier, voor 


g>i waar de havens van Aruba en 
wedervervoer 
naar 
de thuishaven. 
a?ao 
toch 
nog altijd een 
grote Een toevoer van kustlading van 
de 
*'s innemen in de economie van 
omringende landen naar deze eilan- 
Nederlandse 
Antillen 
zal 
men 
den zou weer kunnen plaats hebben 


j. voorzichtig moeten zijn met de ter 
opvulling 
van 
meergenoemde 


T°rdeling 
van 
nieuwe 
los- 
en 
containers. 


/\methodes en ver in de toekomst 
Plaats en opslagruimte zou 
hier- 
in zien. 
voor 
gecreëerd 
moeten 
Iworden, 


■ 
gronden 


gereed 
gemaakt 
moeten 
worden voor het ontvangen van dit 
soort 
lading. Een 
enorme hoeveel- 
heid werk zal hierdoor ontstaan; wij 
staan pas aan het begin, men lette 
nauwkeurig 
op het gebeuren. 
Ons 


bestuur zou nu al een commissie in 
het leven moeten roepen bestaande 
uit 
deskundigen op 
dit 
gebied 
ter 
bestudering 
van 
deze toekomstmo- 
gelijkheden. 
En 
dit 
zijn 
nu 
geen 


fantastische 
ideeën, maar liggen in 


de toekomst van 
deze eilanden. 


Grote partijen 
nu 
al 
maken vele fabri- 


ek en bezwaren tegen de bestelling 
W 1kleine partijtjes 
goederen, daar 
t 
hiervan 
zeer 
kost- 


R, 
's en steeds kostbaarder wordt. 


ILj n hunner melden nu al dat van 
E~ 
soorten 
goederen 
tenminste 
C honderd kartons of kisten be- 
E! 
moeten worden en bij een min- 


«jn . hoeveelheid 
geen 
uitvoering 


8^ °e bestelling gegeven kan wor- 


fcp Wat de toekomst ons brengen 
Kocv 
e* zeetransport is nu al te 


r*jeivfn' Grote 
partijen voor 
één 
L «ders zullen in 
containers wor- 


tej, 
kleine partijen zullen 


*")„ i^bineerd moeten worden en ge- 
C'Sneerd aan één ontvanger, welke 
Vjg^ Koederen 
weer 
verder 
distri- 


(J,.rt onder zijn klanten. Deze me- 
Vt * is al ingewerkt in Europa in 
N*p-eetransport van Nederland naar 
d«n 
en de Skandinavisehe lan- 


kou' 


*elfs zijn er schepen 
in 
aan- 


W ' 
speciaal voor 
het container- 


l»njoer tussen het Europese vaste- 
Jir^ en. de Verenigde 
Staten 
van 


fc^ d-Amerika. Ook 
worden 
sche- 


*ianv°0-r 
speciale 
vervoer 
in 
nil 
in 
de 
vaart 
gebracht voor 


i*WVervoer 
van 
lading 
naar 
de 
rlb'sche 
landen. 
Juiste havens 


1^ °k naar 
de Nederlandse Antil- 
W''u''e*i 
deze schepen 
varen, het 
l|jv en is nog slechts naar de juiste 
fee *\s. welke hiervoor geschikt en 
zijn zulke lading te ontvangen. 


,t-^* 
schepen zullen 
bepaalde 
ha- 


!!-.„ .met 
een 
minimum 
aan 
ton- 


!t, 
lading niet 
meer 
aandoen 
en 
%l* meest 
geschikte havens 
hun 


Ve 
neerzetten voor het ver- 


>aar, vervoer 
met 
bepaalde 
kust- 


Toekomstbeeld 


Toen schrijver dezes in mei 
1914 


Curacao voor de eerste maal met zijn 
schip 
bezocht 
en 
naar 
het 
fort 


Nassau wandelde en vanaf de fort- 
muur 
het 
Schottegat 
overzag 
met 
zijn vele inhammen en kale vlakten, 
en in zijn verbeelding zag hij deze 
prachtige 
inham 
als 
een zeehaven 


met pieren en hieraan liggende sche- 
pen en hoorde hij het rammelen van 
de laadpieren. 


En deze fantasie werd werkelijk- 


heid, 
de C.P.I.M. 
vestigde zich 
aan 


de noordelijke zijde een tweetal ja- 
ren hierna 
en wij 
allen (ouderen) 


hebben 
het 
Schottegat 
aanschouwd 
vol 
met tankers 
en vrachtschepen. 


Rokende 
schoorstenen, 
loodsen, 
ka- 
den en lichters vol met lading en 
zoveel, 
dat 
schepen naar 
Caracas- 


baai en Bullenbaai moesten worden 
gedirigeerd om aldaar te lossen. 


Als 
lid van 
de 
havencommissie 
in 
1945, ingesteld 
door gouverneur 


P. Kasteel, pleitte ik voor verbete- 
ring van de Sint Annabaai en voor 
het maken van een moderne haven 
in het Schottegat. En toen ik sprak 
van 
tankers van 
40.000 
tot 
60.000 


ton, vertoonden de meeste ledens ge- 
zichten een ironische glimlach 
En 


thans zijn 
tankers 
van 
100.000 tot 


200.000 ton, welke 
de zeeën beva- 


ren 
niets ongewoons, en bezint men 


zich in Japan over 
de 
bouw 
van 


tankers van een miljoen ton. 


Bunkerplaats 


En toen wij, kapitein P. van der 


Est en mijn persoon, als eerste stuur- 
man 
op het 
ss. 
Oranje Nassau de 


heimelijke 
opdracht vernamen van 


de twee welbekende passagiers, de 
heren Lloyd Smith 
en 
captain Ri- 


chardson, 
om uit te zien naar een 


bunkerplaats voor schepen, 
de San 


Nicolasbaai op Aruba 
als 
de 
aan- 


gewezen plaats 
hiervoor 
aanwezen, 


had 
niemand van ons 
kunnen 
be- 


vroeden, 
dat op deze plek zulk een 
gigantisch oliebedrijf, 
de Lago, 
ge- 


vestigd zou worden, welke voor 
ge- 


heel Aruba een heil en 
voorspoed 


bracht. Ook niet, 
dat ik als 
jong 


kapitein 
met 
het 
ss. 
Merope 
de 


eerste zou 
zijn, 
welke in 
1927 in 


oktober 
aan 
de 
nieuw 
gebouwde 


pier 
meerde, 
en hier lading 
aan- 


bracht. 


En zien wij nu langs onze kusten 
al 
deze 
prachtige 
hotels 
verrijzen 


als parelen op een gordel van sma- 
ragd, dank zij de harde arbeid, het 
vooruitzien en de liefde voor de ge- 
boortegrond 
van 
enkele 
personen. 


Hoevelen van 
ons krijgen 
hierdoor 
werk, 
vreugde van 
de 
arbeid 
en 


brood voor 
ons 
gezin, hetwelk wij 


in 
ons 
dagelijks 
gebed 
de 
hemel 
afsmeken. 
Gelukkig 
zijn 
degenen, 


welke dit in dank mogen aanvaar- 
den. Brood is profaan, brood is hei- 
lig. 


F. VREUGDENHIL 


oud-gezagvoerder K.N.S.M. 


PRAAG. — In de Slowaakse hoofdstad 
Bratislava zijn woensdagavond 


w ,straat 
pamfletten 
verspreid, 


\va. j""! uit naam van het Tsjechoslo- 


°t>st 
le^er opgeroepen wordt tot 


tj6 and. Volgens radio-Donau heeft 
tjS| Militaire 
bevelhebber van Bra- 


verklaard, 
dat het 
waar- 


Julijk een provocatie betreft. 


% 
■ 


**'li<i 
CTcn traden 'in het huwelijk 
l^n van Woudenberg en Gerard 


De bruid was werk- 


fee^ 
bv Garage Cordia; 
de 
heer 


$1* ?}tveld it 
verbonden aan het 


"to ,nt°oo7'. 's Morgens werd het 
e'vfc door de ambtenaar van de 


burgerlijke stand voltrokken, in de 
Lourdes-kerk te Brievengat werd het 
huwelijk daarna ingezegend door de 
pastoor 
der parochie waarna een 


drukbezochte ontvangst plaats vond 
in de pastorie. 


Colleges Antilliaanse Academie 
Didactische 
vooroordelen 


ten aanzien van school 


WILLEMSTAD. — In het kader van de studieweek van de Antilliaanse 
Academie op Habaai waren dinsdagavond de hoogleraren Prins en Van 
Hulst aan het woord. Beide geleerden, die eminente praktische didactici 
zijn, wisten hun gehoor te boeien door de prachtig 
gekozen didactische 


vooroordelen ten aanzien van de school. Het was voor prof. Van Hulst 
het laatste 
college van 
de studieweek, 
aangezien hij gisteren vertrok 
naar 
Suriname. 
Hopelijk 
is de eerste kennismaking 
Van 
de Academie 
met deze hooggewaardeerde gasthoogleraar het begin van een lange reeks 
ontmoetingen. 


Prof. Prins benaderde het studie- 


thema 
„Sociaal 
vooroordeel" 
onder 


de titel „De tragiek van didactische 
vooroordelen in het onderwijs". Hij 
leidde zijn onderwerp in 
met 
een 


korte schets van de twintigste eeuw 
in 
haar twijfelsituatie. 'De moderne 


mens heeft 
het 
geloof verloren in 


de Jacobsladder die de negentiende- 
eeuwers 
automatisch 
in 
de 
hemel 
bracht. Deze eeuw heeft weer ont- 
dekt dat het 
wezenlijke 
van 
het 


mens-zijn is. het zoeken naar grond. 
ledere tijd is gekenmerkt door haar 
geest, zodat 
ook 
ledere 
tijd 
zijn 


eigen vooroordelen 
heeft. 


Mammoetwet 


Het Antilliaanse onderwijs is ook 
gekenmerkt door vooroordelen, waar- 
van die ten opzichte van het Papia- 
mento niet de geringste zijn. De ge- 
hele situatie met betrekking tot 
de 
aanpassing van 
het 
onderwijs aan 


de moderne eisen van opvoeding en 
onderwijs, zit vol met vooroordelen. 
Zo verwacht men alles van de Mam- 
moetwet. Men realiseert zich echter 
niet dat d,e moeilijkheden 
pas 
be-^ 
ginnen. De grondlijnen van de Mam- 
moetwet zijn 
enorme 
pedagogische 


winstpunten, 
maar ze zullen in 
de 
praktijk nog gehalte moeten vinden.. 
De doelstelling van 
het brugjaar is 
.prachtig, maar de selectie heeft in 
werkelijkheid al van te voren plaats- 
gehad. Van werkelijke democratise- 
ring van het onderwijs is nog nau- 
welijks sprake. Evenmin als men kan 
spreken van een echte leraren-oplei- 
ding. Nog steeds leeft het vooroor- 
deel dat het leraar-zijn een kwestie 
is van je kunt het of je kunt het 
niet. Daarom 
staat men nog steeds 


ten onrechte toe dat een wiskundige 
na 
zes 
jaar mathematische 
studies 


en 
enkele 
colleges 
pedagogiek 
als 


opvoeder-leraar voor 
de klas 
gaat 


staan. 


Alleen zij die zich met hart en ziel 


aan de leerling kunnen geven, zou- 
den tot het opvoedersschap 
in 
de 


school geroepen moeten worden. Die 
instelling volgt echter niet uit een 
loutere vakstudie. 


Van Huist 


De lezingen van prof. Van Hulst 


werden dinsdagavond door hem af- 
gesloten. Woensdagmorgen 
vervulde 


dr Van Hulst nog de functie 
van 
forum-voorzitter 
bij 
de 
discussies 
over het 
voortgezet onderwijs. De 
andere drie 
forumleden waren 
de 
hoogleraren Prins, Luypen 
en Van 
Leent. Na de discussie-ochtend ver- 
trok prof. Van Hulst naar Suriname 
waar hij evenmin als op de Antil- 
len een onbekende is. Hij vertoefde 
in 
de West verscheidene malen in 
zyn functies van lid der Eerste Ka- 
mer en lid van het Europese par- 
lement. Uitgangspunt by het college 
van dinsdag was de' studie van Otto 
Friederich Bollnow 
„Existenzphilo- 
sophie und Padagogik", waarin 
ge- 
tracht wordt ook vanuit de existen- 
tiefilosofie een fundament te geven 
aan 
de pedagogiek 
door 
benade- 
ring van het probleem van de op- 
voedbaarheid van de mens. 
Na zijn inleiding vroeg 
spreker 


zich af of de bevestiging of de ont- 
ning van 
de 
opvoedbaarheid 
een 


vooroordeel is. Hy benadrukte in zijn 
betoog dat elk oordeel behalve door 
subject en predikaat 
ook 
bepaald 
wordt door een norm. Toen Hollfel- 
der in de nationaal-socialistische pe- 
dagogiek in 
de dertiger 
jaren, het 
einde van de normatieve pedagogiek 
aankondigde, 
wees 
de 
hoogleraar 
Waterink niet alleen het demonische 
aan in Hollfelders werk, maar ook 
het enorm aantal vooroordelen waar- 
op de staatspedagogiek berustte. 


Prof. Van Hulst gaf met enkele 


prachtige voorbeelden uit bet werk 


van 
de 
communistische 
pedagoog 
Makarenko aan hoe infaam een col- 
lectivistische pedagogiek wordt, die 
het individu reduceert tot een ra- 
dertje in het collectivum. 


Onmisbaarheid 


Toch zijn er ook vooroordelen in 
de 
opvoeding die niet 
gemist 
kun- 
nen worden. Heeft niet iedere moe- 
der het recht om haar pasgeborene 
als het schoonste kind van 
de 
we- 
reld 
te beschouwen? 
Wel 
zal 
de 
realiteit 
dergelijke vooroordelen tot 
reële proporties terug moeten bren- 
gen. Al mag liefde niet blind zijn, 
ze mag wel door een gekleurde bril, 
laten zien. Als 
we 
naar het kind 
kijken, zien we achter hem een nieu- 
we wereld opdoemen. Mag de mens 
de 
verEntwoordelrjkheid 
aan 
voor 
een nieuwe generatie? Zon vraag is 
niet door vooroordelen, 
noch 
door 
oordelen op 
te lossen. Slechts een 
levensbeschouwing wijst hier de weg. 


„En als ik dan lees bij de profeet 
Zacharia", 
zo 
eindigde prof. 
Van 
Hulst, „De pleinen 
der stad zullen 
vol 
zijn 
door 
jongens en 
meisjes 


die spelen; als de profeet dit zegt 
van de nieuwe wereld, 
dan kan ik 
slechts zwijgen." 


Morgen hopen wij de colleges van 
prof. Van Leent te bespreken die hij 
gisteravond 
hield 
onder 
de 
titel: 
„Het sociaal vooroordeel in sociaal- 
psychologisch pertpectief". Vanavond 
zullen om acht uur de colleges wor- 
den gegeven in landhuis Habaai door 
de hoogleraren Luypen en Van Leent. 
Zeeman met 


pistool en 


geweer 


WILLEMSTAD — 
Gisteravond 


omstreeks kwart voor twaalf hield 
een politie-patrouüle Van de straat- 
dienst een twintig-jarige Finse zee- 
man aan die in het bezit was van 
een automatisch pistool, kaliber 6.35 
mm. Hij was een bemanningslid van 
het Amerikaanse yacht Nina, 
dat 


aan de Handelskade ligt afgemeerd. 
De gezagvoerder had hem van boord 
gestuurd wegens moeilijkheden. De 
man had zijn intrek genomen in een 
pension te Pietermaai. 
Hier trof de 
politie later nog een Winchester rifle, 
kaliber 30, aan. Ook dit wapen werd 
in beslag genomen, 
be recherche 


stelt een onderzoek in. 
Stuurman a/b 
tanker dood 
aangetroffen 


SAN NICOLAS — Vanmorgen om 


tien uur is aan boord van 
de Ita- 


liaanse tanker Christina D'Amico de 
34-jarige eerste stuurman Nina Pas- 
quale dood aangetroffen. 
Hij had 


toen men hem vond het gasmasker 
op. Hij was, naar men 
aanneemt, 


de tanker aan het controleren. Deze 
lag inde haven van San Nicolas. De 
eerste stuurman is in Napels gebo- 
ren. Het stoffelijk overschot is naar 
het 
San 
Pedro-hospitaal 
overge- 


bracht.. Naar de doodsoorzaak wordt 
een onderzoek ingesteld. 


Op 9 septemberbegint 
leiderscursus A.P.V. 


WILLEMSTAD. — Op 9 september begint de Antilliaanse Padvinders 
Vereniging met een inleidingscursus. Deze cursus 
duurt slechts drie 
maanden en wordt elke maandagavond van acht tot tien, uur 
gehou- 
den in het clubgebouw te Zuikertuintje, gelegen aan de splitsing van 
de Schottegatweg oost/Santa Rosaweg. De cursus is toegankelijk voor 
een ieder die de leeftijd van zeventien jaar heeft bereikt, van goed 
gedrag is en lichamelijk in goede conditie verkeert. Reeds nu kunnen 
gegadigden zich opgeven op een 
van de volgende telefoonnummers: 
118 4 
1 — Nationaal Hoofdkwartier 
4 9 2 6 5 — de Districtscommissaris 
R. 
O. 
Scheper 
35864 
of 
36772 — de hoofdcommissaris D. van der Ree. 
In augustus — de vakantiemaand — worden voor de verkenners en 
voortrekkers kampen 
gehouden. Indien men nooit bij 
de padvinderij 
bent geweest, 
ZOu men kunnen vragen: waarvoor dient zon kampt 
Er zijn boekdelen te schrijven over het nut van een padvinderskamp. 
doch voor 
deze keer wordt slechts de 
aandacht 
gevraagd voor 
de 
kampeerhygiëne. 
Wat is 
eigenlijk kampeerhygiëne? 
Daarmee 
wordt 
bedoeld het complex van maatregelen, welke getroffen moeten worden 
om de schadelijke invloeden te voorkomen op de gezondheid van 
de 
jongen (dus het individu) 
en van 
een groep van 
jongens (dus 
de 
individuen onderling). Tijdens de cursus worden deze algemene prin- 
cipes 
uitgelegd. Het sluitstuk van de cursus is 
dan ook een kamp 
dat onder deskundige leiding zal worden opgebouwd, waar de theorie 
omgezet dient te worden in de praktijk. 
Als men met de jongens gaat kamperen, 
dan moet onder andere 
gelet worden op de kampeerplaats; de omgeving, de ligging van het 
terrein en bodemgesteldheid, de windrichting. Als de plaats is gekozen 
dan moet men 'er op letten waar de tenten dienen te worden opgeslagen 
waar de keuken moet worden ingericht, waar de latrine moet worden 
gegraven Bovendien moet gelet worden op: het zich verschonen en 
wassen; het verzorgen van het lichaam; de kampkleding; de instruc- 
tieve spelen en zwemmen en de voeding. 
Belangstellenden kunnen één van bovengenoemde nummers opbellen 
Indien dit niet mogelijk is, dan worden zij op maandagavond 9 sep- 
tember om acht uur 's avonds in het clubhuis te Zuikertuintje verwacht 


Aanhouding in 
marihuana-zaak 


WILLEMSTAD — In verband met 
de marihuana-affaire werd gisteren 
de 32-jarige man A.U. d. L. 
aange- 


houden en ingesloten. Hij was reeds 
eerder in 
aanraking gekomen 
met 
de politie vanwege het in bezit heb- 
ben van marihuana. In verband met 
deze zaak zijn nu veertien nersonen 
ingesloten. 


Dief aangehouden 


WILLEMSTAD — 
Gistermiddag 


bood 
de 39-jarige man J.F.R. twee 


nieuwe horloges te koop aan bij de 
fruitbarkjes aan de De Ruyterkade. 
Er zaten nog prijskaartjes aan. Toe- 
vallig was een rechercheur in 
de 


buurt, die R. herkende omdat deze 
een bekende recidivist 
is. R. 
had 


de horloges kort 
tevoren 
gestolen 


uit een juwelierszaak in de Madu- 
rostraat. 
Hij werd ingesloten. 


Plaats 
eens 
een zoekertje 


Amigoe 
3 
Donderdag 29 augustus 1968 


Jersey kantoorjurken 


voor ’ 


11,— 


Natuurlijk bij 


de Ruyterkade 
10 


Caracasbaalweg 13 


I^StTM^ftff 


/ 
te koop 


/! 
in het 


QPffiSEfff /'" 
Winkel- 


fiifÖP* / rf 
centrum 


> 
jKc j& / 
t 
Colon 


LM PINRTR 


f 
u 


het meest luxueuze, comfortabele, airconditioned theater op I 


Curacao, presenteert: 


De film die het hart van Curacao heeft gestolen, 


donderdag 2» augustus om 7.15 en 9.15 p.m. 


Het mooiste verhaal dat een man ooit over zijn vrouw heeft 


verteld. Het wonder van een liefde 
Hij noemde haar: 


We*' 
1 Een film 


X t"^B 
I om nooit 


meer le 
J*t \ 
; 
A 
vergelen 
Uui 


R MATTSSON'S^B 


WAAR GEBEURDE mAA^ÊLJtA*. 
\ 


VERHAAL 
■— 


Tf^f^ 


Reg,e 
AKE FALCK 
■ 
*—*>■ 
*■ 


In het Zweeds met Hollandse tekst 


De ware 
geschiedenis van Seya Mattson 
zij was 20 


jaar.... mooi 
doch ongeneeslijk ziek. Toch schonk zij 


leven en 
werd het haar geschonken 
Een film om 


nooit meer te vergeten. 
’ 


2,00 - Beven 1» jaar. 


Deze film wordt uitsluitend iv Airport Cinema I vertoond. 


Vrijdag 30 om 7.15 en, 9.15 p.m., 


I F J|ik|L *")':H",»i"*c"l'" 
zaterdag 31 om 9.15 p.m., 


XfV 
zondag 1 sept. om 10.30 


rWwLI fr-J! 
Eers* "^ 


een Vrouw", 


&». 31^ 
nu: "katten" 
s 
Sh^^ 
zéker geen poesjes: 


frMi jm± J 
H" 
'n het Zweeds met 


Hollandse tekst. 


Fe 
WtfiwW- 
Gedurfd, openhartig 


p^^y^^^yj 
en realistisch. Alleen 


la*--^^^^^^HBiidl ’ 


2,00. Strikt boven 18 jaar. 


SHELL SPEEDLINE 


clijNaco 


t§ 
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W 
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SCA-35 


Een samengebouwde voor- en eindversterker die vele andere versterkers, óók die 
van grotere vermogens, veruit overtreft. Door de weldoordachte patentschakeling kon- 
den de ruis- en ook de vervormingsfactor aanzienlijk worden verlaagd. „De beste 
kleine versterker op de markt". De eenvoudige bediening, door functioneel aange- 
brachte schakelaars en regelknoppen, maakt het gebruik voor iedereen mogelijk. 
Voor hen die zelf willen bouwen geeft de SCA-35 een unieke kans om in het bezit te 
komen van een fantastische stereo-Hi-Fi-versterker tegen een aantrekkelijke prijs. 


1305- 


UMndmMy ELECTRONICS-Handelskade 


■ 
^ 
, . 
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CCA-balletschool 
trekt 


zijn tweede lerares aan 
Leerlingen 


aantal 


bereikt 
record 


ORANJESTAD. — In 
de laatste 


jaren is een verheugende vooruit- 
Bang te bespeuren in de belangstel- 
ling voor 
het ballet op Aruba. 
De 


Arubaanse dans- en balletschool telt 
op het ogenblik 240 leerlingen, een 
record-aantal, terwijl volgende week 
de aangifte 
van nieuwe 
leerlingen 


begint. Met het oog daarop is naast 
mevrouw 
Astrid 
Jong-Salazar 
een 


nieuwe lerares aangetrokken en wel 
mej. Diana Antonette, die haar eer- 
ste 
ballet-passen bij 
deze school 


heeft 
gezet. 
Een en ander 
werd 


gistermiddag meegedeeld tijdens een 
persconferentie 
in 
de 
Arubaanse 


schouwburg. 


Wat de accomodatie te Oranjestad 


betreft 
is de 
school 
aanzienlijk 


vooruitgegaan, nu men de beschik- 
king heeft over een prachtige luchi- 
gekoelde dansstudio. 
Dit is echter 


niet 
het 
enige punt van 
vooruit- 


gang in het nieuwe schooljaar. Het 
aantal plaatsen 
waar voortaan 
les 


zal 
worden 
gegeven 
is 
eveneens 


uitgebreid. Waren dit tot heden toe 


Oranjestad, 
San Nicolas en Noord, 


volgende week zal men ook beginnen 
te Savaneta en te Santa Cruz. 


Beide 
leraressen 
maken gebruik 


van 
de 
studio 
in de schouwburg, 


terwijl 
mej. Antonette verder nog 


les zal geven te Savaneta en 
San 


Nicolas en mevrouw Jong Salazar te 
Noord en Santa Cruz. Mej. Antonette 
heett zojuist een vijfjarige cursus in 
Nederland achter de rug, 
waarvan 


de eerste drie jaar op de Rotterdamse 
balletschool 
waar ook mevr. 
Jong- 


Salazar studeerde en twee jaar bij 
Balletstudio Nel Roos te Amsterdam. 


Te Zaandam heeft zij reeds les ge- 


geven. Ook heeft ze een Flamenco- 
cursus gevolgd te Amsterdam. 
Zij 


heeft 
met succes het staatsexamen 


afgelegd in juli. Eind 
1962 was zij 


vertrnifken van Aruba. 


Ballet 
heeft 
vaste 
voet aan 
de 


grond gekregen op Aruba. Zo ver- 
trok 
verleden 
jaar ook nog 
een 


oud-leerling 
van 
de 
Arubaanse 


school naar 
de Rotterdamse ballet 


school en onlangs vertrok met een 
beurs mej. Ruth Eman. 


Mej. Antonette 
heeft naast klas- 


siek ballet ook jazz-baliet en Fla- 
menco 
gestudeerd. Een andere bij - 
zonderheid is, dat men zal trachten 
ook jongens aan te trekken voor 
de 


balletlessen. In het verleden was dit 
niet zo gelukt. 


Bij 
het zoeken naar 
lokaliteiten 


voor 
het les geven heeft men veel 


medewerking gekregen van de zus- 
ters, die de overdekte speelplaatsen 
van 
de meisjesscholen beschikbaar 


stelden 
te Noord 
en Santa Cruz, 


terwijl te 
Savaneta de frères 
het 


clubgebouw van het Centro parokial 
ter beschikking stelden. Het bestuur 
van het Westley auditorium werkte, 
wat 
betreft 
San 
Nicolas ook 
heel 


prettig mee. 


De balletschool is, 
zoals 
bekend, 


een 
afdeling 
van het CCA, 
maar 


heeft een eigen bestuur, terwijl in 
elk 
district 
twee 
commissieleden 


zijn. 
Het bestuur 
bestaat uit 
de 


dames E. Oehlers, 
A. Aarts en M. 


Arends. De school is in 1945 begon- 
nen. 
Er zit, zoals blijkt, 
vaart in. 


Men 
hoopt, 
dat nu ook het jazz- 


ballet beter aan zal slaan. De 
be- 


langstelling 
daarvoor is tot 
heden 


toe nog niet zo 
groot geweest, 
zo 


vertelde mevrouw Jong-Salazar. 


Van haar is het plan afkomstig om 


een ballet-bibliotheek op te richten. 
Dit 
gaat dit jaar gebeuren. De Sti- 


cusa verleent zeer veel medewerking 
hierbij, zo verklaarde mevrouw E. 
Oehlers. Doel daarvan is de leerlin- 
gen meer 
materiaal ter hand 
te 


stellen 
als basis voor hun verdere 


ontwikkeling. 


Frans marinebezoek 
Curacao en Bonaire 


WILLEMSTAD — 
Vrijdag, 
30 


augustus om acht uur zal Curacao 
worden bezocht door de Franse mij- 
nenveger Croix du Sud. Het bezoek 
duurt tot 
2 september, 
waarna de 


mijnenveger een bezoek zal brengen 
aan Bonaire. Van negen uur tot 's 
middags een uur of zes zal het schip 
te Kralendijk vertoeven. 


De Croix du Sud heeft een water- 


verplaatsing 
van 424 
ton, is 
148 


voet lang en heeft een diepgang van 
acht ft, is uitgerust met twee diesels 
met een totaal vermogen 
van 
2000 


p.k., werkende op twee verstelbare 
schroeven. De bemanning bestaat uit 
de commandant, lieutenant de vais- 
6eau J. Richard; drie officieren, di 
enseignes de vaisseau R. Rollin, M. 
Chapotat en L. Froger; even onder- 
officieren en 24 schepelingen. 


Op de dag van 
aankomst 
zal de 


commandant, 
vergezeld 
van 
de 


Franse 
consulaire 
agent, 
Emile 


Dankmeijer, officiële 
bezoeken 
af- 


leggen bij de gezaghebber, de com- 
mandant zeemacht N.A. en de com- 
mandant van de 
marine-basis, 
's 


Avonds biedt de commandant voor 
een 40-tal genodigden, o.w. voorzit- 
ster 
en 
bestuur van de 
Alliance 


Frangaise, een 
ontvangst aan 
aan 


boord. Het schip zal gemeerd liggen 
op de marinebasis te Parera. 


Voor de bemanning zal op zater- 


dagmorgen een rondrit over het ei- 
land worden gearrangeerd, 's Avonds 
zijn commandant en officieren uitge- 
nodigd om met de Franse consul de 
opening bij te wonen van het Ho- 
liday Inn Hotel. 
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JAntilies Industrial Gases N.V.jj 


Balashi, tel. 2624 en 2173 


Telegram adres 
WENKA ARUBA 
m 


Kakkerlakken, mieren, vliegen? 


Bel onmiddellijk 


ARUBA PESTCONTROL 


Volledige garantie, 


prompte behandeling, 


Tel. 5039 en 5558 


Voor goede 


FRANSE WIJN 


moet U bij 


LA ESPERANZA 


zijn. 


Nu DRIVE-IN SERVICE bij 


CARIBBEAN 
SUPEB- 


CLEANING 


aan de Majoorsweg 
1 op Suf- 


fisant. U kunt in Uw auto blij- 
ven zitten en wordt toch uit- 
stekend bediend. Komt U het 
eens proberen! 
(Uiteraad blij- 


ven we ook ophalen en afle- 
veren als U dit verkiest). 


GEZELLIG 
UITGAAN 


met personeel van kan- 
toor of Uw bedrijf, met 
vrienden of dekaartclub? 
dan natuurlijk 
Gezellig dineren 
In 
Airconditioned 


HONG KONG 


A. Laclé blvd. 19 
tel. 2966 


fEasier 


new 


.colors 


Super 


washabie 


NOW 


Reduced prices 


and 


15% cash discount 


ANTILLIAANSE 


HANDEL MIJ. NV. 


Dakota, tel. 2828-2829 
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Schoolschoenen! 


Nieuwe modellen 


voor teeners 


mmKÊmmAmMÊÊkm 


Schoudertassen 


vanaf f. 5,95 


HARTOG-Nassaustr. 99 
COLON-Winkeleentrum 


ZEG HET MET BLOEMEN 


van 
IKEBANA FLOWER SHOP 
Kas Paloma 71, telefoon 2461 en 3338 
Wij bieden U dagelijks verse bloemen tegen voor 
Aruba ongekend lage prijzen. 
Bestel Uw bloemen bij de vakman, 


IKEBANA FLOWER SHOP 
SPOEDIG EEN NIEUWE CONTEST. 


I 
SENSATIONELE UITVERKOOP bij CASA BRION 
I 


Fergusonstraat 21 


van 23 AUGUSTUS t/m 10 SEPTEMBER 1968 
l/p Springmatras 75 x 190 
’ 


45^ 
f 35^ 
si bo cumpra 2 matras bo ta hanje 
na prijs dl 
'f 60,— 
l/p Economico springmatras 90 x 190 
f 50,— ’ 


45,— 


si bo cumpra 2 matras bo ta hanje 


■ 
a prijs dl 
’ 


60,— 


2/p matras di catuna 
f 25,— 
f 22,5© 


si bo cumpra 2 matras bo ta hanje 
na prijs di 
f 40,— 


l/p matras di catuna 75 x 190 
f 17,50 
f 13,— 


si bo cumpra 2 matras bo ta hanje 
na prijs dl 
f 25,— 


I 
50% KORTING OP ALLE MEUBELEN 


Speciale verzoek programmas 
van Voz di Aruba (Bel 3355) 


B3PPY TEENS: 


dagelijks van 3.30 tot en met 4.00 uur Discoteque. 
Dagelijks van 7.30 tot 9.00 n.m. Turning The Table 68. 
Zaterdag: 2.30 tot 3.30 Teenage Parade. 
Zondag: 10.00 tot 12.00 Teenage Club. 


STEMT AF OP VOZ DI ARUBA, HET MEEST BELUIS- 
TERDE RADIOSTATION 
VAN DE NEDERL. ANTDL.LEN 


i 


will nat turn u-hitr 


'■- 


i 
i ks- *■ 
** i l - 


Jk 


Verkrijgbaar brj: 


ANTILLIAN 
MERCANTILE 
______ Corporation 
N.V. 
- 


Oranjestad, tel. 1145 - 1804 — San Nicolas tel. 5635 


De VOLKSWAGEN FASTBACK: 


even zuinig en sterk als de kleine Volkswagen maar nog spor- 
tiever. Een Volkswagen is nu eenmaal de meest economische "**' 
gen die U kunt kopen. Maar de Volkswagen Fastback biedt V 


meer. Deze is een joyeuze, vlotte, representatieve 
wagen, met 


plaats voor 5 en comfort voor tien. Proefrit? Niet uitstellen- 
Meteen doen! 


Agent voor Aruba: AUTORAMA 


1 
SCIENCE IN ACTION 


presents 


SEALS AND SEA LIONS 


Tele-Aruba 
7:30 - 8:00 p.m. 


September 1, 1968 


Dr. Robcrt T. Orr, of the California Academy 


of Sciences, tells about these delightful 


marine mammals. 
(@) 


UGO 011 & TRANSPORT COMPANY, LTD. 


ANTHXIAN MOTORS ARUBA, N.V. aan deBoerhaavestraat 2i 
presenteert met trots een nieuwe zending DATSUNS. 
Komt de verschillende modellen bezichtigen en vraagt vrjjbltf' 
vend naar inlichtingen en een proefrit. 
En wanneer U een DATSUN koopt, krijgt U service, ALTIJD' 
ook nadat de garantie-periode verstreken is. 
Uw Datsun Dealer bouwt steeds verder aan de service en onder 
delenvoorziening. 
De combinatie DATSUN en ANTILLIAN MOTORS ARUBA, N.V* 
betekent voor U „BETROUWBAARHEID". 


. , 
A 
,—. 
„ 
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BON BINI 


in onze nieuwe meubel showroom, waarvan het eerst* 
gedeelte klaar is. 
-fc UITGEBREIDE COLLECTIE MEUBELEN 
# RUIME SORTERING GORDIJNSTOFFEN 
ïj: HANG- EN SCHEMERLAMPEN 
$ TAPIJTEN enz. 
Kwaliteit - Lage prijzen. 
Brengt ons vrijblijvend een bezoek 
SHANGHAI STORtf 


San Nicolas - tel. 5034 


. 
\ 


De BELEGAFDELING van de 


SUPERMARKET VAN HABIBE 


is uniek op Aruba 


Meer dan 50 WORST- 
en 
HAMSOORTEN. Meer dan # 


KAASSOORTEN. 
Alles van de beste kwaliteit, en gesneden terwyl U wad»*5 
Dus U weet, dat U vers koopt. 


N. HABIBE Jr. 


voor 


KWALITEIT en VERSE PRODUCTEN 


I 
RESTAURANT "DE OLDE MOLEN" 


fHWI 
Aruba - tel. 2060 


YJHLs_ï* 
biedt U nu 


% 
SPECIALE LUNCHES & f 5,50 per persoon. . 
# 
DINNERMENUS a ’ 


B,— pêr persoon (keuze uit »" 


# 
Dinsdag en vrijdag speciale HOLLANDSE MENUS 


0 
Voor ons ALA CARTE MENU "off season" prijzen. 


0 
Geopend van 11 tot 2en van 5.30 tpt middernacht. 


0 
ledere maandag gesloten. 
ONZE NACHTCLUB IS VOORLOPIG GESLOTEN. 
_> 


*»jw 
m\\ 
m\\\»A. 
amSr 
1/ 
*"È 


WIN EEN OPWINDENDEREIS PER KLM VOOR 
TWEE PERSONEN NAAR AMSTERDAM...PLUS 
AFL.IOOO- CONTANT DOOR HET ROKEN VAN 


VICEROY EN KOOL! 


Win een van de 20 prijzen (voor een totaal bedrag van meer dan 


"■ 
"^^B"" 


1" 
Afl. 3.500.—) door Uw lege pa^es Viceroy en Kool In te ruilen voor 


r~| 
gratis loten. Voor elke tien pakjes Wjgt U een lot. Hoe meer pakjes U 


"^^^~^"1 
inlevert, lioa meer kans U heeft om te winnen. 


VJCracnr 
1 
2 REIZEN NAAR EUROPA PLUS 
19 CASHPRUZEN 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
iSTE PRIJS: 
TWEE RETOURBILJETTEN 
NAAR AMSTERDAM 


l'jSfe*' 
PLUS AFL. 1000.—CONTANT 


i OvS* 
2DE 
«US: AFL 500.- 


-3DE 
PRIJS: AFL 250.— 
5e- 
6e- 7e PRIJS: AFL. 50.— ELK 
I 
—. 
4DE PRIJS: AFL 100— 
8e- 20STE PRIJS: AFL 10.—ELK 


*-*-***-"■ 
■ 
"*»*-* 


I 


Ruil Uw lage pakJM inbij: 


L-n. *- M op 
MARIO S. ARENDS, NV 


28serjtenibw1968viaTeleAnjba 
Hardware Stort 
Deposito 
Lucky Strik* Building 


WllrMlmlnatrtrut 40 
DakoU 
SanNlookw 
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GERARDUS-CURSUS 


Oranjestad 
San Nicolas 


Aanmeldingen/Inlichtingen, tel. 2994 


Spoedcursus Praktijk Diploma Boekhouden 


(ex. juli 1969) 3 u. p.w. ’ 


25,— p.m. 


* Boekhouden voor beginners 
* 


Engelse, Franse en Spaanse Conversatie 


* 


Engelse en Ned. Handel Correspondentie 


* 


Engels en Ned. Steno 


* 


Verkoopcursus 


* 


Secretaressecursus 


* Typen (dagelijks) 


BEKENDMAKING 


Wij maken hierbij bekend dat ons depo- 
sito-rekeningboek 
door 
de houders Mr. 


HARRY FELICIANO &/or Mrs. DOMI- 
NICA FELICIANO als verloren is opge- 
geven. 
Een maand 
na 
heden zal 
een 


duplicaat worden verstrekt, waardoor het 
origineel waardeloos wordt verklaard. 


ARUBA BANK N.V. 


MORE 
I 


CARRIER 
Air Conditioning 


is sold 


thananyothermake 


Authorized Carrier Dealer 


For sale and 100% service 


As low as ’ 


350,— up. 


A. JANSENS, arts 


Bachstraat 4 


" 
HERVAT 
PRAKTIJK 


HOF BEHANDELT DODELIJKE AANRIJDING TE SAVANETA 
Zitting ter plaatse 
met tal van getuigen 


YG: bevestig vonnis, 
nr Croes: vrijspraak 


J^VaneTA — Het verkeer op de 


van 
Oranjestad 


? San Nicolas moest gistermorgen 
? «U gelegd worden in verband 
2 *e zitting ter plaatse van 
het 
, 
llvMi Justitie. 
Het behandelde 


uj^lüke aanrijding welke op 10 
jj^ber 1967 daar had plaats 
ge- 


j.*tt waarby een zekere Ferrer 
15et leven was gekomen. Beklaag- 
£**" was er aanwezig evenals de 
.tenote van het slachtoffer. 
In 


J?' acht getuigen waren er voor 
l*or opgeroepen. 
*' ongeval had zich voorgedaan 
J^voig van een aanrijding bij een 
jrj-manoeuvre. 
De 
chauffeur 


H 
e pickup, welke er bij betrok- 


l^*as, had geen rijbewijs. 
De 


£we had achter zijn pickup ge- 
il? ?n wilde die op een gegeven 
t,:fik passeren. 
Toen zij 
daar- 


-2^ was, zwenkte de pickup 


L "nks af, 
zodat de beide auto's 


r raakten. 
Volgens de getuige 


* naast beklaagde zat, was deze 


r »cherp afgeslagen. 


klaagdes raadsman mr H. S. Croes 
hoe groot die afstand wel was ge- 
weest kon getuige geen preciese af- 
stand opnoemen. 
De afstand die zij 


uiteindelijk aanwees was echter ze- 
ker twintig meter. 


Toen zij aan het passeren was, was 


de pickup afgeslagen. 
Als gevolg 


van de klap was haar man tegen haar 
aangevallen. 
Zij was even het be- 


wustzijn kwijt 
geweest. 
De klap 


moet echter wel groot geweest zijn, 
want de auto, zo bleek uit de ge- 
gevens ter zitting, was een heel stuk 
doorgereden. 


Gewaarschuwd 


Slechts rijsporen 


L, Verbalisant maakte duidelijk, 
kj*Ü slechts rijsporen had gezien 
* berm langs de weg. Een van 


L Jto's was tegen het balkon van 
kroning daar ter plaatse aange- 
Cjr De weduwe vertelde dat zij 
L * kilometer per uur had gere- 


[V» 
**ad niet zittell praten en 


\£ tussen haar auto en de piek- 
Ltn°eg ruimte geweest voor een 
I e auto. Op de vraag van be- 


De andere getuigen waren jonge- 


lui die naast de bestuurder van de 
pickup hadden gezeten of die op de 
achterbak hadden gezeten. Zij zou- 
den de bestuurster van de auto ach- 
ter hen hebben gewaarschuwd, dat 
de pickup van richting ging veran- 
deren. 
Volgens hun getuigenis zou- 


den ze ook hebben geschreeuwd: 
„sta 
stil", 
hetgeen werd bevestigd 


door de inzittenden in de cabine. Dit 
was 
echter niet gebeurd. De 
we- 


duwe op haar beurt ontkende vol- 
komen dat men haar had gewenkt 
en aanwijzingen had gegeven. 


Bevestiging gevraagd 


De 
procureur-generaal 
vorderde 


later in zijn requisitoir in de rechts- 
zaal bevestiging van het vonnis van 
het gerecht in eerste aaleg: tien we- 
ken gevangenisstraf, waarvan zeven 
weken 
voorwaardelijk 
met 
een 


proeftijd van twee jaar en tevens 
twee jaar ontzegging van de rijbe- 
voegdheid. De eerste rechter had na- 
melijk schuld aan zwaar lichamelijk 
letsel bewezen geacht, maar vrijge- 
sproken van dood door schuld. Nog 
meer subsidiair had het Openbaar 
Ministerie beklaagde ten laste 
ge- 


legd, dat hij het verkeer had gehin- 
derd. In eerste aanleg was zes maan- 
den geëist voor dood door schuld, 
waarvan de helft voorwaardelijk. 


Mr H. S. Croes kwam in zijn plei- 


dooi tot dezelfde conclusie als voor 
de eerste rechter: 
vrijspraak voor 


dood door schuld en schuld aan zwaar 
lichamelijk 
letsel 
en 
ontslag 
van 


rechtsvervolging voor 
het hinderen 


van het verkeer. Naar zijn, mening 
had de bestuurster van de personen- 
auto verkeerd gehandeld in het ver- 


Op 
17 september zal het hof uit- 


spraak doen. 


eroepscommissiebijeen 


Protest RCA 
behandeld 


t^NjESTAD. — Dinsdagavond 
V 
de beroepscommissie van de 


%? Voetbal Bond 
in de verga- 


JitJ?' van 
het Wilhelminastadion 
\* om het beroep van RCA te 
ft)'ken. 
Zoals 
bekend 
protes- 
\i 
enige weken geleden San 


V *s Jrs tegen het feit dat RCA in 
Vu"Jtinoeting 
een ongerechtigde 


«ad opgesteld. 


%>u Protestcommissie 
stelde San 


fVd 


s Jrs in het gelijk, maar RCA 


JU 


e beroep tegen deze beslissing, 


;Woor 
dan de beroepscommissie 


\U. Savond 
bijeen kwam. 
Naar 


ta» 
en van de commissie 
de 


>Nhb Meedeelden, 
werd een be- 


ft 
°. genomen, 
doch deze 
kan 


K<3 et bekend gemaakt worden, 
Sis 6n deze eerst schriftelijk ter 
\a'van het bestuur van de AVB 


ftt moet worden. 
Internationale 


bijeenkomst bij Lago 
I 
Stad> _ Zoa|s de Ami-. 


N h?*s en>8e dagen geleden be- 
Ntti«*kte' zal de nieuwe softball- 
'^eb!'6 gedurende het komende 
*4 
to ' °Ific'eus geopend wor- 


Stj?** 
twee wedstrijden 
tegen 


Lv*ïrt *De ontmoetingen worden 
Vtu w»g- en zaterdagavond 
ge- 


%ü' 


zodat 
de voetbalwedstrijd 


V « Estre"a en Bubali zaterdag 
,Vfiil« vervallen. 
\ 


f da^aeavond spelen om half acht 
,%t7}esteams 
van Red Stars 
en 


Af-ws 
en 
om 
negen uur 
de 


M*,<} 
T uit Caracas tegen de Oran- 


Jtevr, ""Pires Association. 
Zater- 
\ 
d spelen de Venezolanen om 


tegen Aldo> de Arubaanse 


i v-J» 
mPioen. Vrijdagavond zal 


>I natter van de Aruba Softball- 
Nstn 
heer Mil° CroeS* een ope" 
\ v 
praak houden voor de aan- 


*n de wedstrijden. 


AntillianMotors 


Aruba opgericht 


P «2f?JEBTAD.— 


Met ondermeer 


hlh?1 handel in nieuwe en ge- 
N». 
>«»otoren en gemotoriseerde 
Ntu* vaartuigen en van de an- 
fc*H?!V en accessoires daarvan is 
J», 7** AntUlian Motors Aruba nv. 


,„«eveatitd op Aruba en kan 


LC"»alen hebben. 
t? h ♦ de 
nv heeft verder 
ten 


Wnjr*. kijven van een reparatie- 


de boven vermelde arti- 


Nfsm60 het deelnamen in 
andere 


(Haringen van gelijke en aan- 
Nom 
aard- Het kapitaal van de 


f^ri^^hap bedraagt honderddui- 
? oh« den* Al* comparanten 
bij 


JV^chting traden op de heren 
No t*111 Wladimir Tjon en Rey- 
N 
*«tfael Lamp. Bi) de oprich- 
V 
tot directeur benoemd de 


Himalaya-yak 


Nederland geboren 
|j*^VARDEN — *** 


Himalaya-I 


3en * Nederland geboren in de 
r l* iL?311 een circus, dat LeeuwaT- 
TO 
voor zover bekend ia 


l 1Kil***I** keer dat een yak, die 
a^ör^ het wUd 4eeft' to Europa 


Doorrijder 


gesnapt 


ORANJESTAD. — Een Volkswa- 


gen werd dinsdagmiddag totaal ver- 
nield 
bij een 
aanrijding met een 


grote Amerikaanse wagen. Dit 
ge- 


beurde op de boulevard. De andere 
wagen is doorgereden. 


Rond vier uur reed de Volkswa- 


gen in de richting van Palmbeach. 
De 
aanrijding 
gebeurde 
toen 
de 


Volkswagen 
wilde uitwijken. 
Hij 


kwam tegen een boom terecht. La 
ter werd ontdekt, 
dat twee palm- 


bomen waren vernield. De bestuur- 
der van de andere wagen is gister- 
middag om kwart voor drie aange- 
houden. 


De politie schreef negen processen- 


verbaal uit. 
Zeven keer verleende 


men assistentie. 
Basketball en dominó 


in sportweek van 


Estrella 


ORANJESTAD. — De 
sportweek 


van Estrella werd dezer dagenvoort- 
gezet met domino- 
en basketball- 


wedstrijden. In de domino-competi- 
tie versloeg Trappers de ploeg van 
Sport Boys met 21-14. 


Het 
damesbasketball-team 
van 


Caribe won van Estrella met 25-19. 
Voor 
Caribe was 
E. Mansur top 


scoorster 
met acht punten en voor 


Estrella was dit C. Oduber met tien 
punten. 
Bij de' heren 
behaalde de 


Eagleclub een 29-24 overwinning op 
Plymouth. Topscorer voor de Eagle 
Club was Arie Swaen met acht pun- 
ten, terwijl T. Solognier niet minder 
dan vijftien 
punten voor Plymouth 


vergaarde. 


Internatio doet 
bod in Australië 


ROTTERDAM — De Intematio- 


groep heeft een bod uitgebracht op 
aandelen van de Australische onder- 
neming Robert Bryce en Co. Ltd. in 
Meübourne. Bryce en Co. houdt zich 
bezig met de import van 
en de dis- 


tributieve groothandel in landbouw- 
chemicaliën, chemicaliën voor de in- 
dustriëlemarkt, alsmede galvaniseer- 
materialen. 
De onderneming 
heeft 


een jaaromzet van 45 
miljoen gul- 


den. (Ned.). 


Hof bezoekt Casibari 


CASIBARI. — In 
de voor toeristen aantrekkelijke omgeving van 


Casibari heeft het hof van justitie gistermorgen zich bezig gehouden 
met het hoger beroep, dat beklaagde G.P, had aangetekend tegen zijn 
veroordeling tot 25 gulden óf v«f dagen wegens bedreiging met mis- 
handeling. H« had zijn broer SJ». bedreigd, die als aangever niet ter 
zitting aanwezig kon zU»» omdat h« ergens op Aruba bijbels aan het 
verkopen was. 
, 
~. 
. 
, 


Behalve 
door 
de typische 
omgeving met de geweldige Arubaanse 


stenen was deze zitting ook al opvallend, omdat de tolk niet aan- 
wezie was De verbalisant C. trad daarom als tolk op, waarvoor hij 


zoais eebrüikeliik 
de eed moest 
afleggen. Even later moest dezelfde 


C weer de eed Afleggen, maar dan als getuige. Op dat ogenblik kwam 
dé tolk aanlopen, zodat dit probleem verholpen was. 


Diepere achtergronden 


Geen eed mocht de andere getuige P. afleggen, neef van beide ooms. 


De jongeman is namelijk pas veertien jaar. Hij was getuige geweest 


van 
de moeilijkheden tussen 
de beide broers, 
zijn ooms 
Volgens 


beklaagde waren die ontstaan omdat hij ontslagen was. De achter- 
gronden zaten echter dieper. De ene broer verweet toen namelijk de 
andere om de een of andere reden dat hy tegen Aruba was. Hoe het 
ook zij, G had met zijn hand een beweging gemaakt naar zijn achter- 
zak in de broek. „Om hem bang te maken", verduidelijkte hij. Er zou 
een knijptang bü te pas zijn gekomen. Alles bleef, wat de verklaring 
van de beklaagde betrof, bij het oude 
van 
de 
eerste 
behandeling. 


De procureur-generaal had echter mededogen met 
beklaagde. 
Dit 


vooral wegens diens grote gezin en de omstandigheid, dat hy werk- 
loos is. Hij vroeg een boete van vijftien gulden 
of 
drie 
dagen. 


Mr H. S. Croes concludeerde tot vrijspraak. Naar z«n 
mening 
le- 


verden de handelingen van zijn cliënt geen misdrijf op. Op 17 september 
zal het hof uitspraak doen. 


Agenda 
ARUBA 


KANTOOR VMIGOE DI ARUBA - 
NASSAUSTRAAT 
110, TEL. 
1233 


Na KANTOORUREN TEL.: 1639 
Wit Gele Kruis: 
Oranjestad — 


Zr. 


Ewalda, — Dakota en Playa — Zr. 
Francina, Noord ca Playa — Zr. Fe- 
licitas, — 
Santa Cruz en Paradera 


— Zr. Ludovic, — Brazil en Savane- 
ta — Zr. Justina, — San Nicolaas — 
Zr. Perpetua, 
San Pedro Hospitaal 


tel: 2200. 


AGENDA — ARUBA 


DONDERDAG 


Oranjestad 
De Veer: 8.30 A man 


oalled dagger — 18 jaar. 


Rialto: 8.00 Grandes amigos — alla 


leeftijden. 


San Nicolaas Principal: 8.00 The 


flim flam man — 14 jaar. 
Diversen: 


Vergadering: 20.30 Jaarl. alg. verg. 


aandeelh. — Banco 
Fopular Ant. 


N.V. — Havenstraat 2. 


Schaakver.: 
20.00 Aruba — pro- 


bleemavond — speellokaal v/d ver- 
eniging. 
Sport: 


Voetbal: 20.00 AU. dept. Vs Tropi- 


cal — A. kl. — Wilhelniina-stadion. 
Aruba Sheraton hotel' 
Arawak Coffee-house: 


07.00 — 03.00 Open. 


Rembrandtroom: 


21.30 Optreden 
zanger Tony Coun- 


treau. 


Club Diablo: 


18.00 — 


04.00 Oruba Sextet. 


Sheraton discotheek: 


21.00 — 02.00 Open. 


Aruba Caribbean hotel: 
Colfee-shop: 


07.00 — 21.00/24.00 — 03.00 Open. 


Klompenclub: 


20.00 — 24.00 Optreden cabaretzan- 
geres Tonia Bern. 


Dansen op 
muziek 
van 
Georg* 


Fasola and tois orchestra. 
Bali-Bar: 


Natty Fernandez 
and 
her Panama 


boys. 


Restaurant Bali: 


10.00 — 24.00 Open voor publiek. 


De Olde Molen: 
11.00 — 14.00/17.30 — 


23.30 Open 


voor publiek. 


Coral Strand hotel: 
Talk of the town rest.: 


Open voor dineren. Mnz.: flamenco 
guitar, Carmelo Heyer. 


Talk of the town cocktail lounge. 


18.00 Open. 


Moonlight grill.: 


19.00 Open. Van 17.00— 


02.00 gitaar- 


muziek door 
Tale Wever 
en The 


general. 


Cactus Inn hotel: 
Salon de Madrid: 


11.00 — 14.00/19.00 — 23.00 
interna- 


tional food. 


Cadushi cave cocktail lounge: 


10.00— 03.00 Open. 
TeleAruba: — 
16.45 Love of life; 


17.15 
Secret Storm; 17.45 Cartoons; 


18.00 Whirlybirds; 
18.30 India pre- 


sents; 18.40 Prot. uitz.; 
18.45 Pap. 


nieuws; 
19.00 I dream of Jeannie; 


19.30 Sportnieuws; 19.45 
Live: Nos 


tera; 
20.15 
Hogan's 
heroes; 20.45 


Eng. nieuws; 21.00 
Garrison's 
go- 


rillas; 
22.00 
Ned. 
nieuws: 
22.05 


Enigma. 


VRIJDAG 


Bibliobus: 


08.30 — 11.00 te Noord. 
Vakantie-plan: Finale tafeltennis- 


,—,-i„tr 
POVA kinderpicknick — 
POVA. 


Zuid-Afrika glijdt 


af naar totalitarisme 


GENEVE. — 


De internationale 


commissie van 
juristen .heeft vrij- 


dag in Genève verklaard dat het 
nroces dat dit jaar in Pretoria tegen 
15 
negers uit 
Zuidwest-Afrika is 


Bevoeru, past in bet beeld van een 
maatschappij 
die afdrijft naar het 


totalitarisme. 
. De vertegenwoordiger van de com- 
missie die het proces 
heeft bijge- 


woond, 
was ervan 
overtuigd dat 


vele, zo niet alle beklaagden in de 
gevangenis gemarteld zijn. 


De straffen die de negers, 
allen 


beschuldigd van terrorisme, 
hebben 


gekregen, varieerden van vijf jaar 
gevangenisstraf tot levenslang. 


Fasco boekt negende 
zege, nu opZenith: 10-1 


Alle runs na 
twee outs 


ORANJESTAD — Koploper Fasco 


van 
de AA-competitie verkeert in 


uitstekende vorm. Dinsdagavond ver- 
stevigde met zijn positie aan de kop 
van' de ranglijst met een duidely 1. e 
10-1 
zege op 
hekkesluiter 
Zenith. 


Met een offensief van niet minder 
dan twaalf hits en met een defensie, 
die slechts één veidfout maakte, wa- 
ren zy onbetwist de sterkste ploeg. 
Winnende pitcher 
was W. WUson, 


die in negen innings één run en vier 
hits toestond. Dat lüj de bal uitste- 
kend onder controle had blykt wel 
uit de dertien strike-ous en slechts 
één 
vrye loop, 
die 
lüj 
toestond. 


Verliezer was Duinkedk die twaalf 
hits incasseerde in de acht innings, 
die hy wierp. 


Nadat de eerste twee innings dub- 


belblank 
waren 
verlopen, 
explo- 


deerde Fasco in de tweede helft van 
de derde inning met niet minder dan 
vijf runs. Na één out, sloeg W. Wil- 
son een jnfieldhit. Van de Berg was 
met drieslag de tweede out, maar 
Kenneth Milton sloeg een hit naar 
het centerfiekL 
Op de aangooi van 


de centerfield naar het 
derde, ging 


Milton naar het tweede honk. Hazel 
vervalgde 
het 
offensief 
met 
een 


tweehonkslag, die zowel Wilson als 
Milton binnenbracht. 


Op een pass-bali ging Hazel naar 


het derde honk en 
toen de achter- 


vanger van Zenith verkeerd gooide 
naar het derde honk, scoorde hij de 
derde run voor Fasco. A. Pantophlet 
bereikte het eerste 
honk 
door een 


slechte aangooi 
van de 
sihortstop, 


hetgeen hem tevens de kans 
boed 


naar het tweede te gaan. Een pass- 
ball even later 
brengt hem op het 


derde. F. Romney slaat een hit naar 
het rechterveld, waarop Panthoprlet 
scoort en als 
daarna Van Putten 


met 
een 
driehonkslag 
voor 
dag 


komt kan Romney voor de vijfde 
en laatste run van deze inning zorg- 
den, want Leonard, die hierna aan 
slag komt maakt de inning voL 


De volgende inning is het 
weer 


raak. Nadat zowel Briezen als Wil- 
son driemaal slag hebben gekregen, 
slaat Van de Berg een hit naar het 
rechterveld. Kenneth Milton slaat de 
bal in dezelfde richting, 
maar de 


rightfielder valt, waardoor 
Van 
de 


Berg kan scoren en Milton het derde 
honk bereikte. 
Hierdoor wordt de 


stand 6-0 in het voordeel van Fasco. 
Hoewel ze nog alle kans hebben om 
nog meer te scoren, gaat Hazel met 
drieslag uit en is de inning afgelo- 
pen. 


Gedurende de vijfde inning houdt 


Duinkerk van Zenith de slagman- 


nen van Fasco in bdwang, maar in 
de volgende wordt er weer gescoord. 
Briezen krijgt een vrije loop, maar 
een rolling een vrije ioop naar het 
eerste honk 
en 
steelt het 
tweede. 


Kenneth IMüon slaat de bal in het 
verre veld, 
hetgeen een driehonk- 


slag wordt, waardoor Van de Berfe 
kan scoren. De tweede run van deze 
inning wordt genoteerd door Milton 
zelf, na een pass-ball, waardoor de 
voorsprong van Fasco inmiddels ge- 
groeid is tot acht runs. 


In 
de zevde Inning voegt Fasco 


weer een run toe aan zijn totaal. 
Na twee outs komen Van Putten en 
Leonard op 
de honken 
door twee 


kostbare fouten van de defensie van 
Zenith. En wanneer daarna Briezen 
een hit slaat, kan Van Putten met 
een run de stand op 9-0 brengen. 


Alsof 
dit nog 
niet 
genoeg 
is, 


scoort Fasco wederom in de achtste 
inning. Van de Berg slaat 
een 
in- 


fieldhit, gaat naar het tweede honk, 
wanneer hij daar 
gelegenheid 
toe 


krijgt. Op een pass-ball gaat hij naar 
het derde en als even later Flanders 
een verre bal naar 
het linkerveld 


slaat, komt hij over de thuisplaat en 
maakt de tien 
runs 
voor 
Fasco 


voL 


Pas in 
de laatste 
inning 
slaagt 


Zenith erin om 
de eer te 
redden. 


Gerald 
Duinkerk 
krijgt viermaal 


wijd en komt op het 
eerste 
honk. 


Wanneer Salomon na een rolling uit- 
gemaakt wordt op het eerste honk, 
gaat Duinkerk naar het tweede. A. 
Lesley slaat een hit, waardoor twee 
man op de honken komen, n.l. Duin- 
kerk op het derde en Lesley op het 
eerste honk. 
Met een sacrifice-fly 


zorgt tenslotte W. Ashby dat Duin- 
kerk kan scoren en de eer voor Ze- 
nith redden. 


Opvallend was dat alle runs 
van 


Fasco na. twee outs gescoord werden. 
Zoals wij reeds zeiden was Wilson de 
winnende pitcher, terwijl Duinkerk 
verloor. 
Zenith 
had vier 
hits en 


maakte vijf veldfouten, 
waartegen- 


over Fasco een totaal 
van twaalf 


hits en één veldfout stelde. 


De beste slagmannen van Fasco 


waren Kenneth Milton en F. Rom- 
ney, die in resectievelijk vijf en drie 
beurten drie en twee 
hits sloegen. 


De beste bij 
Zenith 
was 
Winston 
Ashby met één hit in drie beurten 


Deze hit van Ashby was een twee- 
honkslag in het centerfield. Had hij 
deze bal naar het linkerveld gesla- 
gen, dan was het ongetwijfeld een 
homerun geweest. Hij sloeg ook de 
enigerun van Zenith binnen met een 
sacrifice-fly in de negende inninng. 


Fasco heeft thans een record van 


negen overwinningen 
en twee ne- 


derlagen, en is hierdoor ook de meest 
waarschijnlijke kandidaat 
geworden 


voor de kampioenstitel. 


Verzet-zaak tegen 
gevangenhouding 


van beklaagde 


ORANJESTAD». — Het Hof van 


Justitie heeft gisteren op Aruba in 
raadkamer het hoger beroep behan- 
deld tegen de gevangenhouding van 
verdachte J.L. 
Deze is enige tijd 


geleden 
aangehouden in 
verband 


met de smokkel-affaire. Raadsman 
van hem is advocaat H. E. G. Gon- 
zalez. 


Deze betwist 
de bevoegdheid tot 


gevangenhouding op grond van 
de 


In-, uit- 
en 
doorvoer-verordening. 


Zo spoedig mogelijk zal het Hof uit 
smak doen in deze zaak, zo werd 
beslis*. 
uevangenhouding 
op 
grond van 


genoemde verordening is onlangs de 
inzet geweest voor een kort geding, 
dat advocaat 
J. B. Wix voor zijn 


cliënt 
O. R. beeft 
aangespannen. 


Ook 
deze raadsman was van 
me- 


ning, 
dat de verordening daarvoor 


geen grond bood. De president in 
kort 
geding echter verklaarde zich 


in civilibus onbevoegd van de ver- 
ordening kennis te nemen, 
omdat 


het in feite een strafzaak was. Ad- 
vocaat Gonzalez heeft de zaak daar- 
om 
aangepakt als 
een strafzaak. 


Het hoger beroep daarin diende gis- 
termorgen. 


Ook in de zaak L., die wordt ge- 


vangen gehouden in verband met de 
marihuana-affaire, heeft het hof nog 
geen uitspraak gedaan. 
Deze zaak 


diende 
verleden week op 
Curacao 


voor het hof. 
Raadsman van L. is 


eveneens advocaat Gonzalez. De be- 
handeling 
had 
toen plaats buiten 


aanwezigheid van beklaagde. Aan- 
vankelijk had bet wel in de bedoe^ 
ling gelegen, dat de beklaagde naar 
Curagao 
zou worden overgebracht. 


Vluchteling 


uit 1964 


aangehouden 


ORANJESTAD. — De attentheid 


van 
de Vreemdelingendienst 
heeft 


de 
Arubaan 
A.P. 
dinsdagavond 


parten 
gespeeld, toen bij zijn 
ge- 


boorte-eiland wilde betreden. 
In 


1964 was hij uit het buis van be- 
waring gevlucht. 


Hij was daar toen ingesloten als 


verdacht van diefstal. Na zijn vlucht 
kreeg men hem niet meer te pakken. 
Dinsdagavond echter kwam hij aan 
op Aruba, aan boord van een Co-I 
lombiaans barkje. Dit meerde rond 
half elf te Oranjestad af. Een der 
agenten van de Vreemdelingendienst 
meende P.'s gezicht 
te herkennen. 


Het gevolg was, dat hij in verze- 
kerde bewaring werd genomen. 


F^ FATUM 
ESÉT' ZEKERheid 
alle 


Donderdag 29 augustus 1968 


Langs de hoofdverkeerswegte 


Savaneta hield het hof van justitie] 
gistermorgen zitting. 
Aan de orde] 


was een dodelijke aanrijding, u-elkeJ 


Amigo* 
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OF THE (OIMRKU 
r AMII.Y 


FRED STAMER and his orchestra 
DIABLOCLUB: Oruba Sextet 
YRAWAK COFFEE SHOP 
open 7.00 a.m.-3.00 a.m. 


11 ARUBA SHERATON HOTEL AND CASINO 


—__———— 
.———^———^————m 


Voor PRIMA KWALITEIT 
Zwitserse Chocola in 
gewon» 


en luxe verpakking 


"SUCHARD" 


Zeer geschikt als cadeau. Verkrijgbaar by: 


LA ESPERANZA (ARUBA) N.V. 


Oranjestad - Pos Chiquito 


en 


ESPERANZA DISCOUNT HOUSE 


San Nicolas 


II 


DE VEER THEATER R 


airconditioned 


PRESENTEERT 
I 
I Van VRIJDAG 30 AUGUSTUS tot en met 3 SEPTEMBERI 


iedere avond om HALF NEGEN. 


■jfe\\\ 
»w^^^aW\ 


In Cinamascape, aalar, 
H 
Toegang: ’ 


2,00 
18 Jaar. M 
I 
MIDMGHTSHOW 


Vrqdag 30 en zaterdag 31 augustus 


„KILL 
JOHNNY RINGO 


With: Bret Halsey and Greta Polrjn 
■ 
■ 
M Toegang: / 2,00 
18 Jaar. U 


5 


Idaar 


ter plaatse toot gebeurd op 101 


december 1967. Het hol toilde zich! 
op de plaats van het ongeluk op de I 
hoogte «tellen wan de toedracht van» 


her gebeuren Er toerden tol oan ge- 
tuigen gehoord. Elders in deze edi- 
tie-staat een uttvöeriy verslag van 
1deze zitting. 
\ 


Sport Boys en Dakota goed 
voor aantrekkelijk voetbal 


Punten 
gedeeld 


ORANJESTAD — Sport Boys heeft 


nu definitief aangetoond niet meer 
tot de zwakste ploegen van de hoofd- 
klasse te behoren 
zoals 
vorig jaar. 


Met een grote dosis enthousiasme en 
met soms aantrekkelijk voetbal zijn 
zij erin geslaagd om met drie ont- 
moetingen vier punten te vergaren, 
het resultaat van twee gelijke spe- 
len 
en één 
overwinning. 
Dakota 


gold dinsdagavond als de onbetwiste 
favoriet, maar Sport Boys heeft zich 
goed verweerd en liet de'Dakotanen 
niet verder komen dan een gelijkspel, 
waarmee beide ploegen overigens te- 
vreden konden zijn. 


De 
ontmoeting was vooral 
gedu- 


rende de eerste helft bijzonder aan- I 
trekkelijk 
en 
beide 
teams 
hand- 


haafden een zeer snel tempo, zodat 
de toeschouwers, die helaas niet in 
groten getale aanwezig waren, vol- 
ledig aan hun trekken kwamen. Luis 
Brion leidde de wedstrijd met assis- 
tentie van Willy Labad 
en 
Dodo 


Franken. 


Opstellingen 


De opstelling van 
de twee teams 


was als volgt: Dakota — Robby Si- 
mon, 
Jenny Loefstok, 
Juan Pablo, 


DDoc Williams, 
Jimmy Richardson, 


Cedric Bronswinkel, 
Guillermo Tri- 


nidad, Henkie 
Braafhart, 
Richard 


acobs, 
Meuw Loefstok 
en 
Nulfo 


Steba. 


Sport Boys — Hubert Lee, Diego 


Werleman, Ben 
Flaneguin, 
Aquiles 


Navas, Felix Geerman, Adaulfo 
Ji- 


menez, Timoteo Koek, Tincho Vro- 
lijkk, Ramon Lee, 
Hildo Jacobs en 


Dama Werleman. 


Wisselend spel 


Reeds het prille begin van de wed- 


strijd wettigde alle hoop voor 
an- 


derhalf uur goed voetbal. De twee 
teams begonnen zeer snel en de aan- 
vallen op de twee doelen wisselden 
elkaar af. Dakota was technisch iets 
beter, 
maar Sport Boys nivelleer- 


de dit verschil door meer enthou- 
siasme aan 
de dag te leggen, het- 


geen 
een uitstekend 
wapen 
bleek. 


Het eerste gevaarlijke moment van 
de wedstrijd ontstond in de twaalfde 
minuut toen Dakota een vrije schop 
even 
buiten 
het 
strafschopgebieo 


kreeg 
toegekend. 
Het 
vliegende 


schot van 
midvoor Richard 
Jacobs 


itrof echter geen doel. 


Hierna nam Sport Boys gedurende 


enige tijd 
het initiatief. 
Met 
soms 


vloeiende combinaties 
drongen 
de 


voorwaartsen van Sport £oys naar 
het doel van Dakota. Vooral links- 
buiten Dama Werleman en rechts- 
binnen Tincho Vrolijk hadden een 
actief en werkzaam aandeel in deze 
aanvallen. De verdediging van Da-, 
kota gaf echter geen krimp, hoewel 
het 
afslaan 
van 
de aanvallen de 


grootste moeite kostte. 


Defensies superieur 


Na ongeveer een half uur spelen 


kreeg Sport Boys een vrije trap in 
de buurt van 
het strafschopgebied 


van Dakota, maar ook deze leverde 
niets op. Tot aan de rust deden zich 
geen 
gevaarlijke 
momenten 
meer 


voor 
.aangezien de twee defensies 


zich superieur toonden over de res- 
pectievelijke voorhoedes. 


Het was wel een aantrekkelijk eer- 


ste helft 
geweest. Dit kan van 
de 


meeste wedstrijden tot nu 
toe niet 


gezegd worden. 


Felle Sport Boys 


Sport Boys begon de tweede helft 


zeer fel. Met man en macht trokken 
de jongens van Sport Boys op het 
doel van Dakota af en plaatsten de 
defensie van 
de 
Dakotanen 
voor 


moeilijke problemen. Vooral de eer- 
ste vijf minuten had deze defensie 
het zeer zwaar, daar de voorhoede 
van Sport Boys hen weinig gelegen- 
heid gaf om op adem te komen. 


Een doelpunt hing in de lucht | 


en dat kwam ook even later. Ma- I 
ker ervan was de kleine 
links- 


buiten Dama Werleman, die deze 
avond een voortreffelijke 
wed- 


strijd speelde en een constant ge- 
vaar voor Dakota vormde. Hij los- 
te een 
gevaarlijk schot 
op het 


Dakota-doel. 
Keeper Robby 
Si- 


mon raakte de bal nog, maar dit 
was niet voldoende en de bal pas- 
seerde de doellijn. Voor alle ze- 
kerheid 
schoot midvoor Ramon 


Lee het leer tegen het net, maar 
de scheidsrechter had terecht ge- 
constateerd dat de bal reeds in 
eerste instantie over 
de doellijn 


was geweest. 


Gevaarlijk Dakota 


Gesterkt door dit vroege doelpunt, 


zette Sport Boys zijn aanvallen door, 
maar Dakota raakte meer en meer 
ingespeeld. Langzamerhand werd het 
spel naar de andere helft verplaatst 
en begonnen gevaarlijke momenten 
voor het doel van Sport Boys te ont- 
staan. Even kwam Sport Boys terug, 
toen Robby Siman een overtreding 
beging en zij een indirecte vrije trap 
binnen het strafschopgebied kregen 
toegekend. 
Het duurde zeer lang 


voordat de indirecte vrije trap ge- 
nomen kon worden, 
maar eenmaal 


genomen, leverde ze niets op. 


In 
de veertiende minuut scoorde 


Dakota de gelijkmaker. 
Op rechts 


werd een goede aanval opgezet door 
Richard Jacobs en Henkie Braafhart. 
Laatstgenoemde plaatste de bal voor, 
precies op het hoofd van linksbin- 
nen Meuw Loefstok, 
die helemaal 


vrij gelaten werd, en zonder moeite 
zorgde hij met 
een 
gemakkelijke 


kopstoot voor het doelpunt, 
die de 


stand op gelijke voet bracht. 


Fors en spannend 


Bij Sport Boys werd een wijziging 


in de opstelling aangebracht en Ca- 
rolina kwam voor ex-Dakotaan Hildo 
Jacobs spelen, die last had van een 
blessure. Met grote energie wierpen 
beide teams zich op het spel om het 
winnende doelpunt 
te scoren. 
Zeer 
fel werd om de bal gevochten, het- 
geen leidde tot verschillende over- 
tredingen, 
waardoor soms de ge- 


moederen verhit raakten. Met enige 
strenge waarschuwingen, wist refe- 
ree Brion echter de orde te hand- 
haven en konden de toeschouwers 
verder van een erg forse, 
maar even 
spannende wedstrijd genieten. 


Maar hoe de voorhoedes het ook 
probeerden, steeds bleven de defen- 
sies de situatie meester en voor bei- 
den was het dan ook een hele op- 
luchting toen referee Brion voor de 
laatste maal floot. 
Een gelijkspel 


was de beste uitslag voor deze wed- 
strijd. 


Gedeelde eerste plaats 


Door dit resultaat staat Sport Boys 


thans gelijk met lijstaanvoerder Es- 
trella ,hbewel 
men 
één 
wedstrijd 


meer heeft gespeeld en het doelge- 
middelde van Estrella stukken beter 
is. Dakota deelt de tweede plaats met 
Bubali, 
dat 
eveneens 
drie 
punten 


heeft uit twee wedstrijden. Het moet 


I gezegd worden, 
dat dit inderdaad 


de vier ploegen zijn, die tot nu 
toe 


het beste voor de dag gekomen zijn 
in 
de overigens nog 
jonge compe- 


titie. 


In 
verband 
met 
internationale 


softball-wedstrijden tegen Venezue- 
la, 
zal zaterdag geen competitie- 


wedstrijd in 
het Wilhelminastadion 


gespeeld worden en is de ontmoeting 
Bubali—Estrella naar een latere da- 
tum verschoven. 


De stand in de hoofdklasse is thans: 


gsp gew gl vrl d-gm pnt 


Estrella 
2 
2 
0 
0 
9-24 
Spon Boys 
3 
1 
2 
Ó 
6-5 
4 


Dakota 
2 
110 
5-23 


Bubali 
2 
110 
7-63 
RCA. 
2 
10 
1 
6-5 
2 


San Nic. Jrs. 10 
0 
1 
1-2 
0 


Aruba Jrs. 
2 
0 
0 
2 
1-50 


Jong Aruba 
2 
0 
0 
2-11 
0 
Meivin Loefstok topscorer 
Topscorer van de competitie is tot 


nu toe Meivin Loefstok van Dakota 
met vier doelpunten in 
twee wed- 
strijden. 
Hij 
wordt gevolgd door 
Benny Brete van Bubali, die in twee 
wedstrijden driemaal het net vond. 


Groot succes bij 
feria op Bonaire 


(van onze correspondent) 


KRALENDiJK. — De 
feria die 


tijdens 
het 
afgelopen 
weekeinde 


werd 
gehouden 
in het 
jeugdhuis 


Jong 
Bonaire, 
ten bate van 
dit 


jeugdhuis, heeft dankzij ondermeer 
de vrijwillige medewerking van een 
groot 
aantal dames en heren, 
die 


enkele 
avonden en 
middagen 
be- 


schikbaar stelden, 
een groot succes 


gehad. Veel inwoners, zelfs uit Rin- 
con kwamen om de mooie prijzen te 
winnen en te dansen op de muziek 
van The Golden Stars. Ook dankzij 
de medewerking 
van 
veel firma's 


kon het organiserend comité beschik- 
ken over aantrekkelijke prijzen 
en 
belangeloos 
beschikbaar 
gestelde 


etenswaar. De keuken van het jeugd- 
huis draaide dan ook op volle toeren 
gedurende de avonduren. Het bruto 
resultaat van deze feria is’ 


4300,—. 
Dit bedrag verminderd met diverse 
kosten, zal moeten gaan dienen om 
het toneel uit te breiden in het jeugd" 
huis en eveneens zal een deel van de 
opbrengst worden aangewend om de 
deuren 
die hier en daar aan 
ver- 


nieuwing toe zijn, te herstellen. 
BEATRIXSCHOOL 


GESCHEIDEN 


(van onze correspondent) 


KRALENDIJK. 
—In zeer 
korte 


tijd zijn de drie afdelingen van 
de 


Prinses Beatrixschool 
geheel 
zelf- 


standig geworden. Kon in mei van 
dit jaar de kleuteral'deling, 
die is 


ondergebracht in de voormalige ge- 
bouwen van de school aan de Abra- 
hamboulevard, worden overgedragen 
aan mevrouw J. Borderslee-Berna- 
bela, 
die met ingang van 
16 mei 


hoofd van deze school werd, enkele 
dagen geleden verstrekte ons gede- 
puteerde van onderwijs, de heer R. 
P. Saleh, het bericht dat met ingang 
van de nieuwe cursus die 2 septem- 
ber zal aanvangen ook de onder- en 
bovenbouw van de school zelfstandig 
zullen worden. 


Tot voor kort was van beide afde- 


lingen de heer A. J. Steinfort hoofd; 
deze zal nu de bovenbouw gaan lei- 
den. Hoofd van de lagere school is 
geworden 
de heer W. J. Lepelaars, 


die 
tot nu toe waarnemend 
hoofd 


was van 
de Prinses 
Beatrixschool. 


De heer Lepelaars die al meer dan 
twintig jaar op de Nederlandse An 
tillen als onderwijzer en hoofd van 
de school werkzaam 
is, kan 
bogen 


op een groie ervaring met het on- 
derwijs op onze eilanden. Jarenlang 
was hij onderwijzer en hoofd van 
school op Aruba. Beide scholen gaan 
de komende cursus beginnen op volle 
personeelssterkte. 
Aan 
de 
lagere 


school is met ingang van de nieuwe 
cursus 
verbonden 
de 
heer 
G. 


Schmidt; op de bovenbouw kwamen 
twee nieuwe leerkrachten uit: 
de 


heren 
S. J. Metselaar en M. A. W. 


Goedhart. Beide scholen zullen wor- 
den ondergebracht in de nieuwe be- 
huizing; tien lokalen staan daar ten 
dienste van het openbaar onderwijs 
op Bonaire. 
Politie zoekt raad 


metonvastetanden 


WILLEMSTAD — 
De politie 


heeft zich ontfermd over een viertal 
tanden, kennelijk afkomstig van een 
geschonden 
gebit, welke tussen 
19 


en 25 augustus ergens onbeheerd zijn 
aangetroffen en nu liefdevol gekoes- 
terd wordt door de afdeling gevon- 
den voorwerpen, kamer 
7, 
hoofd- 


bureau van politie. 


Aan hetzelfde adres kunnen ook 


nadere bijzonderheden worden ver- 
kregen over meer prozaïsche dingen 
als een rood-bruin plastic reclame- 
portemonnee inh. een Ant. bankbil- 
jet; drie platte 
sleutels en een na- 


gelknipper aan ring; twee sleuteltjes 
aan ring; 
een 
veelkuerig 
dames- 


beurje inh. o.a. duimstok; een goud- 
kleurige 
oorring; een 
goudkleurige 


polshorloge, merk: Oris; 
een bruin 


lederen portmonnee zonder inhoud; 
een blauwe jongensbroek in papie- 
~en sake 


Bisschop afwezig 


WILLEMSTAD — Tijden® de af- 
wezigheid van 
mgr J.M. Holterman 


gedurende de maand september zul- 
len de lopende zaken van het bisdom 
Willemstad 
worden 
waargenomen 


door 
de 
vicaris-generaal, 
pastoor 


W. Brada, 
o.p. 
Men 
gelieve 
alle 
correspondentie te richten aan: Pas- 
torie Pietennaai, 
Julianaplein, 
Cu- 


racao. 


Aanrijding in 
Zoutmanstraat 


ORANJESTAD. — In de 
Zout- 


manstraat kwamen gistermiddag om 
vijf over 
twaalf twee 
personen 


auto's 
met elkaar in botsing. 
De 
materiële schade bedroeg 250 gulden. 
Een en ander gebeurde, 
toen 
een 


der bestuurders achteruit rijdend, uit 
het parkeervak 
wilde vertrekken, 


op het ogenblik, dat er een andere 
auto kwam aanrijden. 


Vrachtauto reed te 
hard: 800 gld schade 


ORANJESTAD. — Een vrachtauto, 


welke 
de maximumsnelheid 
over- 


schreed, 
is gistermiddag om 
haL 
één tegen een personenauto aange- 
reden 
op de asfaltweg van 
Noord 


naar 
Cudaweka. 
De 
personenauto 


stond langs de weg geparkeerd. De 
schade was achthonderd gulden. 


In diensttijd 


Dronken 


achter stuur 


ORANJESTAD. — 


Op een zand- 


weg te Savaneta raakte woensdag- 
middag om vijf voor half vijf een 
D-pickup van de weg af. Toen de 
politie erbij kwam bleek, dat de be- 
stuurder 
in 
kennelijke staat 
van 


dronkenschap was. 
Een en 
ander 
gebeurde in diensttijd. 


GEWONDE BIJ 
AANRIJDING 


ORANJESTAD. — Om vijf 
voor 
half zeven gisteravond kwamen twee 
personenauto's met elkaar in botsing 
op de weg van Kibaima naar Tanki 
Flip. Eén persoon werd daarbij licht 
gewond. 


De aanrijding gebeurde te Para- 
dera. Een der bestuurders verleende 
geen voorrang. De materiële schade 
beliep 2500 gulden. 


Statuten van Pouw 
(Aruba) verschenen 
ORANJESTAD. — 
Opgericht 
is 
Pouw (Aruba) nv, waarvan de sta- 
tuten 
inmiddels 
zijn 
verschenen. 
Doel 
van de 
vennootschap is het 


uitvoeren 
van 
corrosiebestrijdings- 


werkzaamheden. En verder het ver- 
werken van en het werken met poly- 
meren, 
vinyl polymeren, 
het 
ver- 


additie, 
poly- condensatie, 
copoly- 


meren, 
vinyl-polymeren, 
het ver- 


werken van kunsthars met 
glasve- 


zel, het 
isoleren met polyurethane, 


het 
zandstralen 
en het uitvoeren 


van 
isolatiewerken. 
Zetel van 
de 
nv is Aruba. 
Het 
maatschappelijk 


kapitaal 
bedraagt een 
halve ton. 


Pouw (Aruba) nv 
werd 
opgericht 


door de heren Bartholomeus 
M. F. 
Prins, directeur van Schildersbedrijf 
Pouw nv en Johannes A. Pouw. Tot 
directrice van Pouw (Aruba) nv 
is 


benoemd Schildersbedrijf Pouw nv 
en 
tot commissaris 
de heer J. A. 
Pouw. 
Internationaal softball 
vrijdag- en zaterdagavond 


SAN NICOLAS. — Bij Lago werd 
gisteren en vandaag een bijeenkomst 
gehouden 
van 
vertegenwoordigers 
van Creole, New Vork en verschil- 
lende afdelingen van Creole in Ve- 
nezuela. Het betreft hier een maan 
delijks 
terugkerende 
vergadering, 


waarin gegevens 
worden uitgewis- 


seld en besproken op het gebied van 
onder meer de productie en de raf- 
finage. 


Wielrenners naar 


Puerto Rico 


ORANJESTAD. — Een Arubaanse 
delegatie van wielrenners zal deel- 
nemen aan de internationale wieler- 
wedstrijden, 
welke op Puerto Rico 


worden gehouden. Maandag komen 
de Arubanen terug. 


De wedstrijden hebben plaats op 


31 augustus en 1 september. Er wor- 
den ploegen verwacht uit Venezuela, 
Martinique en Aruba. 
De delegatie 


bestaat uit A. Vrolijk, V. Curling- 
ford, C. Nichols en A. Flaanders. 


R. LINSCHOTEN 


arts 


praktijk hervat 
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VERLOOFD 


Nelson Salas 


en 


Emmeline L. Vinck 


j! Curacao, 
27 augustus 1968. : 


RUM SAN PABLO 


Voor 
deze warme 
dagen-"" 


een heerlijke koele -drank-"' 
;1. RUM SAN PABLO 


'naar smaak) 
.^ 
2. Orange Juice (1 - 10 oZ. g 1 
:3. Cracked Ice 
14. Suiker (naar smaak) 
: Verfrissend en gezond. 


ONOVERTROFFEN^ 
\ 
3 precision heads: for monioring actual sound ° 
> 
tape while recording 


ZjZII 
l 
3 motors for smooth and stable performance: 
; \ // 
* 


hysteresis synchronous motor for capstan dr*v' 
I 
V 
jf...) 
£~ 
2 eddy current outer-rotor motors for reel drive 


\ 
>' 
I 


▼ 
Dual speed capstan motor: for trouble-proof opera* 


V^*—JST^ri* 'd 
■ 
tion °f speed change mechamsm " 
I 
* All push-button system 
* 


ADD recording 


I 1111lI* ' j 
j (kt)(t)^t) *. I 
* Automatic shut-off 
* 


Stereo echo 


lm i ■ 
«■ 
im!»A3mimÊmmmmammmMk-- 
* 


Remote control unit 
" 


4 amplifiers 


For further information and demonstration: 


JOHN's SALES & SERVICE 


(JAN L. BUITENWEG) 


Roodeweg 48 — Tel. 23915 - 23914 
j 


Trane 
Around 
the 
World 
■ 


MILLIONS LIVE, WORK, SHOP AND PLAY-EVERY DAY- 
IN CLIMATE BV TRANE! 
; 


I 
: 
■ 
'■ 
:■J 
■ 
* 
■ 


ïÉ& 
■ 
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■ 
1' 
T 
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mi 
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/a*\antem nv 
A /i\ \ ELECTRICAL ENGINEERS 
Cv 
*> 
AIRCONDITIONING 
ELEVATORS 


TELEPHONE: 
12569 - 12761 - 11271 


6 


5 
FISHER 


is op de duur 
GOEDKOPER 


LA BONANZA PUNDA 


school 
-gpi r&3 


artikelen J^-aljèl 


U SLAAGT BETER BIJ 
V, KAfe 


BOEKHANDEL SALAS K\f U 
_ 


boekhandel S3I3S 


CURSUS ENGELS LO. en M.0.-A 
I 


Docenten: 
Drs. J. J. Bade 
J. L. Ebskamp 
C Panhuizen. 


Inlichtingen/aanmelding-ert: C. Panhuizen, tel. 35993. 


Antilliaanse Academie 


Hedenavond - Landhuis Habaai 


20.00 uur 


LEZING PBOF. VAN LEENT: 


"Sociale Vooroordelen in Psychologische 


Perspectief" (Deel III) 


21.00 uur 


LEZING PROF. LUYPEN: 


"De Intolerantie van het Waarheids- 


absolutisme" 


f' 


TELEFOONDIENST 
I 


Bij de administratie van de Telefoondienst, Wil- 
helminaplein 6, wordt vóór 1 oktober a.s. schrif- 


telijke opgave van de juiste vermeldingen voor de Telefoon- 
gids 1969 ingewacht. 


Voor vermelding op meer dan één plaats in de gids, dan wel 
per toegestane vermelding die meer dan twee regels beslaat 
is voor dit meerdere’ 


2,50 per regel verschuldigd. 


Opgaven die na bovengenoemde datum worden ontvangen, 
komen niet in aanmerking voor behandeling. 


Het H»ofd van dienst, 
A. R. Kook. 


1 
.. 
■ 
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Onverwacht op Aruba aangekomen 
FIGHTING MACK: 
Ijverig trainen om een 
waardigkampioen tezijn 


ORANJESTAD. — Geheel onverwachts arriveerde gister- 


L? 
°P Aruba de nieuwe Europese bokskampioen in het 


tergewicht, Fighting Mack. Deze onaangekondigde 
aan- 


"tst was er reden van dat niemand op het vliegveld 
aan- 


v ll§ was om hem af te halen of hem een waardige ont- 


§st te bereiden, zoals een groep mensen op Aruba voor- 
mens was. 
Relaties met manager 
H. Ruhling opperbest 


Berichten over 


mogelijke 


tegenstanders 
zijn gissingen 


Oö ~'.steravond 
slaagden 
wö 
erin 


ja 
,n zijn woonplaats San Nico- 
. 
een kort onderhoud met hem 
„to "pbben. Een kort 
onderhoud, 
Jr^'t hij eerst 
overleg met zijn 
anager Jossy Muyale wilde ple- 


ov 
a'vorens verklaringen tegen- 


zin* de 
pers af te 
leggen* Net" 


'nr'u 
llregen 
WÜ 
verschillende 


Uh' 


0 
gen' waarbÜ 
enkele 
be- 


- 


o"Swekkende,"Swekkende, 
welke 
wij 
hier- 
aaer laten volgen. 


" 


Kandidaten 


verschillende 
berichten 
over 
t 
'J«e kandidaten voor een 
ge- 


isSjft <PP korte termijn, noemde hij 
fthu tP- 
Waarschijnlijk 
zullen 
bij 


(je ( j, Ruhling 
na het behalen van 


pujjpt 
We^ 
aanbiedingen zijn binr 


rVdp 
men. 
maar 
daar 
wist; 
hij 
1 
weinig 
of 
niets 
van. 
Het 
gevecht, 
dat 
vaststaat, 
vindt 


"'h-ar 'n dc'cember tegen 
dp Italiaan 
ï q° Bertini om de Europese tl- 
Kbr 
hact 
h'J van 
een 


Q gekregen om op 19 september 
u boksen, maar hij wilde 
r 
eerst 
naar 
Aruba om 
met 


"W e.J van 
gedachten te 
wisselen. 
% eid «m vechten is hü te allen 
<»l 
' 


f.m,ts het een gevecht betreft, 


% ,Inancieel 
aantrekkelijk 
is 
*n 


?a*ldpfrlère 
ten 
soede komt Be' 


'l on 
egenstanders had hij niet op 


*° on k 
4Wat Getulio Burges betreft; 


?»keu 
eers,e eezicht zag hij geen 


Sn . reden 
om 
tcglen 
de Coïom- 


[«t 
** vechten. Zou het, na over- 
een 
Zi*n mana»er, er toch van 


*> tjp 
.<lan zou 
hÖ 
vast en zeker 
r»ng klaar staan. 
" 


Geen moeilijkheden 


)■Wat - 
i *>g K 


Z'Jn relaties met Henk Ruh" 


dat . etreft, verklaarde 
hij 
positief 


iolUut e uitstekend zijn. Er is 
ab- 


l6(W 
geen 
sprake 
van 
moeilijk- 


Jij iwen hij erkende volkomen dat 


i ' 


ep-! gevecht om de Europese ti- 
* had 


61 aan Henk Ruhling te dan- 


j^ken Waren 
niettemin verschillend 


l>-o°fkwQ dxe 
hem 
bepaald 
vreemd 
i*ij„ 
a^en. 
Zijn 
overtochtskostpn 


J}aai 'tegenstelling tot 
de vorige 


"!in ga^i , eer niel afgehouden van 
Vr ,T 
(achthonderd dollar). Blijk- 


h!*enjnoetvßuhling dit wel voor zijn 
l^hlinJ8 hebberi 
genomen, terwrl 


11 ben vol§ens het contract, siechts 
CQrag van tweehonderd dollar 


heeft 
ontvangen. 
Vreemd 
vond 
hij 


het ook dat zijn 
verblijfskosten in 


Nederland 
vóór het 
gevecht 
door 


Ruhling 
gedragen 
waren, 
terwijl 


hij 
deze na 
het gevecht zelf moest 


betalen. 


Het praten hierover ging niet van 


harte en bovendien zei hij het be- 
treffende 
contract 
niet bij 
zich 
te 


hebben, 
daar al zijn bagage 
door 


sen misverstand in 
Suriname 
was 


achtergebleven en 
pas zaterdag 
op 


Aruba 
aankomt. 
„Maar 
nogmaals", 


zei 
hij, „mijn 
relaties 
met 
Henk 


Ruhling zijn uitstekend." 


*} Veel trainen 


Over 
enkele 
dagen 
zal hij 
zijn 


training 
hervatten. 
Hij wil 
zoveel 
mogelijk trainen om-overal gerespec- 
teerd 
te worden 
als 
een 
waardig 


kampioen. Echter zal het trainen op 
Aruba hem niet gemakkelijk vallen, 
aangezien hier geen sparring-partner 
aanwezig is, zoals Jack Johnson in 
Nederland. Hij was bijzonder te spre- 
ken over 
de 
medewerking, 
die hij 


van de Curacaoënaar had gekregen 
in Nederland. 


Als er een 
paar 
gpvp**l,t*ln 
m^-«._ 


lijk zijn op Aruba, dan blijft hjj hier 
tot begin 
november 
om 
ut., 
UUL., 


gedurende een 
maand in Nederland 


voor te bereiden op het titelgevecht 
tegen Silvano Bertini. Is het niet mo- 
gelijk een paar gevechten op Aruba 
te realiseren, dan zit het er wel in, 
.dat hij 
eerder zal vertrekken. 
# 
Titelgevecht 


Over zyn titelgevecht met Car- 
melp Bossi verklaarde h\j inder- 
daad moeilijkheden gehad te heb- 
ben in de vijfde ronde en zelfs 
„groggy" 
te 
zijn 
geweest 
Hij 
werd toen behoorlijk geraakt door 
de titelhouder. Maar dit was er 
ook de reden van dat h« des te 
feller aanviel in de zesde ronde, 
hetgeen resulteerde in de 
dode- 
lijke 
klap 
twee 
ronden 
later. 
Overigens vond hjj dat de Italiaan 
het gevecht steeds ontweek en de 


indruk maakte bang te zijn. Ook 
zijn stijl voad luj vrij eenzijdig-. 
Hij was het niet eens met de me- 


ning, dat 
hij 
op 
het 
moment van 


de knockout een grote puntenachter- 
stand had. Zijn kampioensdiem moet 
hij overigens nog ontvangen. Tot nu 
toe had hij slechts een beker en een 
gegraveerde houten kampioenshand- 
schoen gekregen. 


Dit 
was 
het 
vierde 
gevecht in 


Europa 
van 
de 
21-jarige 
Fighting 


Mack. Hiervan verloor hij er twee 
(tegen de Duitser Willy Quattor en 
tegen de Fin Ole Makki), terwijl hij 
er 
twee won, 
beide 
door k.o. Als 


beroepsbokser — sinds 1966 — heeft 
hij tot nu toe twintig gevechten ge- 
leverd, 
waarvan 
hij 
er zeventien 


won 
en 
drie verloor. 
Sugar 
Boy 


Nando had 
hij 
deze keer 
niet 
ge- 


zien, aangezien deze in Spanje ver- 
toefde 
Wèl hoorde 
hij 
dat Nando 


nog 
steeds bokst. 


Tot slot legde hij uit hoe de ma- 


nagers-kwestie 
in elkaar zat. Voor 


Europa is Prakken zijn manager, met 
wie hij een vijfjarig contract tekende 
in 
1966, toen hij prof werd. Buiten 


Europa 
treedt 
Jossyto 
Muyale 
als 


zijn manager op. Tenzij zijn beroep 
zijn 
aanwezigheid 
elders 
vereist, 


blijft 
Fighting 
Mack 
voorlopig 
op 


Aruba in zijn 
vrijgezellenkamer in 


de 
„bachelor 
quarters" 
te 
Lago 


Heights. 


Wij vernamen dat een groep men- 


sen een huldiging van Fighting Mack 
wil organiseren in verband met het 
behalen van de Europese bokstitel in 
het weltergewicht. 


Inschrijving 
01. Spelen 


Record Tokio 


overtroffen 


MEXICOSTAD. — 
Het organisa- 


tie comité van de Olympische Speler 
in Mexicostad heeft woensdagavonc 
bekend gemaakt dat het de afgelo 
pen tien dagen geen inschrijvinger, 
meer heeft ontvangen. 


Op verzoek van het Internationale 
Olympisch Comité hadflen de organi- 
satoren de inschrijvingstermijn, dit 
officieel op 16 augustus sloot, ' mei 
tien dagen verlengd. 


Hoewel de officiële termijn van de 
inschrijving die de komende dager, 
per post zou binnenkomen nog zullen 
accepteren. Het aantal inschrijvingen 
bedraagt nu 119, daarmee is het re 
cord van Tokio (94) ruim overtrof- 
fen. Slechts vijf landen die lid zijn 
van het lOC, Cambodja, Dahomey 
Jordanië, Napal en Togo hebben niei 
ingeschreven. 
BANKIERSZOON 
IN V.S. ONTVOERD 


Volgens -mevrouw Stalford 
heeft 
de ontvoerder haar met een revol- 
ver gedreigd 
en geld geëist. 
Hij 


wilde 
zelfs de brandkast forceren. 


Toen mevrouw Stalford zei, dat er 
geen geld in huis was, had de man 
haar, aan handen en voeten gebon- 
den, in een kast opgesloten. Daarna 
was hij 
met de auto van de Stal- 
xords weggereden. 


BEVERLY/HILLS — 
Het 
viev 
jaar oude jongetje, Stanley Stalford, 
zoon van de president van de Fidelit- 
Bank te Beverly H:ils, (Californië) i's 
gisteren ontvoerd.. 
De ontvoerder, 
die 
de 
moeder 
van het kind kort na de ontvoering 
had opgebeld, heeft volgens de poli- 
tie gezegd, dat hij haar 
terug zou 
bellen om het bedrag van de losprijs 
vast te stellen. 


lemand die als monteur was ge- 


kleed had gistermiddag bij de fami- 
lie Stalford aangebeld en mevrouw 
Stalford gevraagd of hij een aantal 
apparaten mocht 
controleren^ Toen 
hij eenmaal binnen was, had hij me- 
vrouw Stalford gelast hem de sleu- 
tels van de Cadiliac der familie te 
geven. De „monteur" reed 
met de 


wagen weg en nam de kleine Stan- 
ley mee. 


Vorig jaar is in Beverly Hills het 
elfjarig zoontje 
van 
de 
bankier 


Young ontvoerd en drie dagen later 
„terugbezorgd" 
tegen 
een 
losprijs 


van 
250.000 dollar. De 
ontvoerder 


is nog niet gepakt. 


Competitie 
DAMMEN 


°»i a^fMSTAD — 
Morgenavond 
11 gaat 
de eerste compeütie 


start in c"racaose 
Dam Bond 
van 


ln 
de A- en B-klasse. 


k6fiw6genstellingen 
met 
vorige 


en „ etl zullen deze keer de par- 
l^Mki r?°teerd worden en met wed- 
en K^Peeld worden. Dam- 


dirisd 
2yn welkom* E 1"wordt 
aagen en vrijdagen gespeeld. 
Zonenschain 


vanavond 


tegen De Boer 


% 
— Venavond om 


»'"«e I ZOU "* Hotel Americano dt 


m°selijk beslissende partij 


«Sin. 
Worden 
tussen S. Zonen- 


JNn d6n W' de Boer- ZoaJs bekend 
An V^f 


26 twee schakers, kampioe- 


nfUba 
r&spectievelijk Curacao en 
"gelijk met de stand 2-2. 


DUVALIER ZEGT 
CONVENTIES OP 
NEW VORK. — Haiti heeft woens- 
dag 
drie conventies opgezegd, 
op 
grond waarvan mensen, die politiek 
asiel zoeken 
in 
ambassades in 
de 
hoofdstad 
van 
enig LatijnsAmeri- 
kaans land, het recht hebben op vrij- 
geleide uit het betrokken land. 
Haiti zegt, dat deze maatregel een 
eind zal maken aan 
„het misbruik 
van het 
recht van asiel door 
La- 
tijnsamerikaanse 
ambassades 
in 
Haiti". 


Engels voetbal 


LONDEN. — De uitslagen van de 


woensdag voor de eerste divisie van 
de Engelse league gespeelde 
wed- 
strijden 
zijn: 
Chelsea — Sheffield 
Wednesday 1-0; 
Leeds United — 
Sunderland 1-1; Manchester United 
— Tottenham Hotspur 3-1; Newcastl» 
United — Nottingham 
Forest 
1-1; 
Southampton — Stoke 
City 
2-0 
Wolverhampton Wanderers — Lei- 
eester City 1-0. 
Beroepsvoetbal 


in Suriname? 


■ 
Njjgy^AßißO. — Tijdens 
een 
huldiging- van 
de 
voetbalvereniginr 


V 'nte 
heeft 
premier 
Pengel 
verklaard, 
niet 
te kunnen 
toestaan 


t **r|„ rnat 'onalen armoede lijden en 
dat de 
spelers 
wegtrekken. 
De 


t)a 
dï Wll hieraan een eind maken. Hij kondigde aan, dat de minister 


V aan °}0*e,Ukheid tot invoering van betaald voetbal sal bekijken en 
ho**!-.». 
de Stichting Ontwikkeling 
Sport 
in 
Suriname 
opdracht 
za 


(j**Hier pe*even 
hierover rapport 
uit 
te 
brengen. 
Tenslotte 
merkte 


ver. ng:el op' dat de SDort tot ondergang is gedoemd als de spelen 
*r«oedinj: wordt gegeven. 


Baseball VS 


NEW VORK — Gisteren werden 


in het Amerikaanse 
baseball (Ma- 
yor leagues) de 
volgende uitslagen 


geboekt: 


American league 


Chicago White Sox — New Vork 
Yankees 3-0; 
Oakland 
Athletics 4- 


Boston Red Sox 5-3; Cleveland la- 
dians — Minnesota Twins 3-1; Ds- 
troit Tigers — California Angels 6-1; 
Washington Senators — 
Baltimore 


Orioles 3-2. 


National league: 


St. Louis Cardinals — Pittsbur^h 
Pirates 8-0; San Francisco Giants — 
Houston Astros 4-3; Chicago Cubsi — 
Los Angeles Dodgers 7-4, 4-8; Ciii- 
cinnati Reds — New Vork Mets 8-?. 
5-2; Atlanta Brave® — Philadelphia 
Phillies 9-2 en 2-1. 


Drie Nederlandse 


beroepsstayers 


in de finale 


ROME — 
Zowel Jaap Oudkerk 
als Piet van der Lans van Nederland 
hebben 
zich 
woensdagavond 
ge- 


plaatst voor de finale van het we- 
reldkampioenschap 
van de beroeps- 
stayers. 
Oudkerk en Van der Lans 


werden in de herkansing respectie- 
velijk 
eerste en tweede. 
De tseig 


Romain Deloof, dis derde werd, reed 
zich eveneens naar de eindstrYjd. De 
in Nederland wonende Henk Vogels 
werd vierde 
en 
i 9 uitgeschakeld. 


Voor de finale hebben zich nu 
ge- 


plaatst: de Belgen Theo Verschueren, 
Leo Proost en Romain 
Deloof, 
de 
Nederlanders 
Piet 
de 
Wit, 
Jaap 


Oudkerk en Piet van dr 
Lans, 
ds 


Duitser 
Ehrenfried 
Rudolph, 
de 


Fransman Jean 
R^gnal en de Ita- 
liaan Dominico de Lillo. 


De Nederlanders Leo Duyndam en 
Jert Bongers hebben zich niet ge- 
plaatst voor de halve inales van het 
wereldkampioenschap 
van 
de 
be-- 


roepsachtervolgers. 
Duyndam kreeg 


geen kans togen de Deen Leee Ole 
Ritter en Bongers was bijna 10 sec 
langzamer dan de 
Italiaan 
Pietrc 


Guerra. 


De Italiaan Giusepe Grassi werd 


wereldkampioen bij de amateur sta- 
yers. De zilveren medalje ging naar 
de Nederlander 
Cee-s Stam 
en de 


Zwitser Herger eindigde als derde. 
Trouwe vrienden 


MOSKOU. — R°de 
Ster, het or- 1 


gaan van de Russische strijdkrach- 1 
ten, 
bevat dinsdag talloze 
repor-J 


tages over het leven van de Russi 
sche troepen in Tsjechoslowakije en 
schrijft: „Onze soldaten doen alle» 
om door daden te bewijzen dat zij 
als trouwe vrienden van het Tsje- 
choslowaakse 
yolk 
en 
als klasse - 


broeders zijn gekomen". 


»De 
zwarte 
krachten van 
de 


contra-revolutie stellen alles in het 
werk om incidenten en moeilijkhe 
den tussen de bevolking en de sol- 
daten 
te veroorzaken. 
De contra- 


revolutie 
is ook 
tot in het 
Tsje- 


choslowaakse leger doorgedrongen", 
aldus Rode Ster. 


Bij zwemmen in Los Angeles 
Weer wereldrecord 
van Debbie Meyer 


LOS ANGELES — Debbie Me- 
jer, zestien jaar en vorig jaar tot 
zwemster van het jaar uitgeroe- 
pen, heeft voor de zoveelste maal 
in haar nog vrij prille zwemcar- 
nere een wereldrecord 
gebroken. 
Op 
de vierde dag van de Ameri- 
kaanse 
selectiewedstrijden 
zwom 
zy in de derde serie van de 800 m 
vrye slag een tijd, die nog nooit 
tevoren door een vrouw was 
ge- 


maakt 9.16.4. Het oude wereldre- 
cord stond sinds 4 augustus van 
dit jaar met een tnd van 
9.17.Ï 


ook reeds op haar naam, maar het 
was toen al duidelijk dat deze pres- 
tatie voor verbetering vatbaar wat 
omdat het een tussentijd gold op 
een 1500-meterwedstrijd. 


Het was de derde recordpresta- 


tie van 
de 
16-jarige Californische 
tijdens deze 
wedstrijden. 
Eerdei 


bracht zij* het record van de 200 me- 
ter vrije slag op 2 min 6,7 seconden 
en dat van de 400 meter op 4 min 
24,5 seconden. 


Debbie Meyer ging voor de acht- 


honderd meter start in een verbluf- 


fend hoog tempo. De eerste honderd 
meter legde zij af in 
1.03,8 (tegen 


1.04,6 in de series) en na 200 meter 
(2.12,1) 
had zij 
al meer dan een 


lengte voorsprong op haar voornaam- 
ste rivalen 
Pam Kruse, 
Claudia 


Kolb 
en Patty Caretto. 
Laatstge- 


noemde, 
die in enkele voorgaande 


finale 
juist buiten 
de eerste 
drie 


plaatsen was gebleven, verdedigde 
haar laatste kans op uitzending naar 
de spelen fanatiek. 
Na 400 meter, 


die Debbie Meyer aflegde in 4 min 
31,2 seconden, werkte zij zich naar 
de tweede positie, 
die zij 
tot 
het 


einde toe behield. 


De uitslag was: 
1. Debbie Meyer 


9.10,4; 2. Patty Caretto 9.18,5; 3. Pam 
Kruse 9.20,8; 4. Victoria King 9.21,6; 
5. Claudia Kolb 9.24,4; 6. Eadie Wet- 
zel 9.26,1; 7. Arm Simons 9.29,2; 8. 
Jennifer Webb 9.39,6. 


Loting UEFA 


BERN. 
—De 
Europese Voetbal 
Unie (UEFA) 
heeft 
woensdag 
be- 


kend gemaakt dat de loting voor de 
tweede ronde van de toernooien om 
de Europese beker voor landskam- 
pioenen en bekerwinnaars op 3 ok- 
tober in Genève zal worden verricht. 


R.V.D.-hoofd van 
Bahama's op Haïti 
ter dood veroordeeld 
PORTAUPRINCE. — David Knox. 
hoofd van 
de regeringsvoorlichting 


van de Bahama-eilanden, is door een 
Haitiaanse 
krijgsraad 
woensdag- 


avond ter dood veroordeeld op be- 
schuldiging van spionage. 


De 45-jarige Knox werd op 1 juni 
in Port Au Prince gearresteerd op 
beschuldiging van spionage, die ver- 
band hield met een mislukte invasie 
van Haiti eind mei. Voor de krijgs 
raad verklaarde Knox, 
dat hij op 


31 mei 
naar Haiti was 
gegaan om 
plastische 
chirurgie op zijn geacht 


te laten toepassen. 


Filmfestival van 
Venetië uitgesteld 


VENETIË. — Het filmfestival van 


Venetië, 
dat zondagavond zou 
be- 


ginnen, 
is uitgesteld 
nadat linkse 


filmleiders en studenten hadden ge- 
dreigd de leiding in handen te ne- 
men. 
In een officieel 
communiqué 


werd 
meegedeeld 
dat onvermijde- 


lijke omstandigheden tot het uitstel 
hebben geleid. 


Vanavond 


Hawks-Amstel 


WILLEMSTAD — Vanavond 
be- 
gint de 
extra-competitie 
van vijf 


wedstrijden tussen Amsel en Blue 
Hawks. Deze wedstrijden zijn nood- 
zakelijk 
geworden 
omdat 
de beide 
ploegen in de competitie gelijk op de 
tweede plaats, rijn geëindigd achter 
kampioen Firestone. Naar wij verne- 
men is er een briefwisseling geweest 
tussen 
liet 
bestuur 
van de 
Blue 
Hawks en de 
Curacaose 
Baseball 


Associatie omtrent deze play-off. 


De Blue Hawks wilden aanvanke- 
lijk geen vijf wedstrijden spelen of 
indien dit tóch het 
geval was een" 


groter percentage van de 
door de 
bond gemaakte winst hebben. Men 
voelde zich enigszins misbruikt door 
de bond die van de normale play- 
off van drie partijen 
zou hebben 


afgeweken om meer winst te 
ma- 
ken daar men weet 
dat 
de 
Blue 


Hawks een grote aanhang heeft. Het 
ie zelfs zover gekomen dat de CBA 
de Blue Hawks een ultimatum heeft 
moeten stellen om te voorkomen dat 
dit negental vanavond niet zou ver- 
schijnen voor de wedstrijd. 


Eddy Monsels 
Enige 
Surinamer 


naar 01. Spelen 


WILLEMSTAD. — In het Neder- 


landse dagblad Het Parool verscheen 
onlangs het volgende artikel over de 
in Nederland studerende Surinamer 
Eddy 
Monsels die als enige atleet 


de vlag van Suriname tijdens 
de 


Olympische Spelen 
in Mexico 
zal 


vertegenwoordigen: 


Eddy Monsels, de enige Surina- 


iner die naar de Olympische Spe- 
len in Mexico gaat, is een van die 
zeldzame mensen, waaraan je de 
atleet kunt afzien. Hij beweegt zijn 
1,77 meter lange lichaam met een 
opvallende gratie. Zijn lange be- 
nen zijn op de korte sprint goed 
voor 
een tijd van 10,5 seconden. 


Op de zevende verdieping van een 
studentenflat in Delft, 
waar hij 


sinds een jaar weg- en waterbouw- 
kunde studeert, vertelt Eddy Mon- 
sels (20) 
over zijn hardloopbaan 


en zijn uitzending naar Mexico. 


„Ik hoorde het nieuws over de ra- 


dio. Officieel weet ik nog van niets, 
maar die brief komt wel. Ik word 
op kosten van het Surinaams Olym- 
pisch Comité uitgestuurd, samen met 
chef d'equipe Vervuurt, die ik niet 
ken." 


Eddy Monsels zal worden opgeno- 


men in de Nederlandse atletiekploeg 
— marathonloper Aad Steijlen plus 
twaalf dames — en krijgt aanwij- 
zingen van de coach van het Neder- 
lands Olympisch team Wil Westphal. 
Om duidelijk te zijn: Eddy rent in 
Mexico op de 100 en 200 meter voor 
een Surinaamse plak. Hij loopt op 
12 oktober 
achter de 
Surinaamse 


vlag. Het had de Nederlandse vlag 
kunnen zijn. 
Het NOC had echter 


de Olympische limiet over honderd 
meter 
op 
10.3 
seconden 
gesteld. 


Daarover zegt hij: 


„Een zeer gerechtvaardigde grens, 


die ik met mijn 10.5 niet heb 
ge- 


haald. 
Niemand liep die tijd. 
In 


Mexico 
moet je 10.1 
of daaronder 


lopen om méér dan zes weken zon 
mee naar huis te nemen. 
Ik hoop 


daar tweetiende seconden onder niijn 
record te lopen. Mijn record op de 
200 meter, óp de grasbanen in Suri- 
name gelopen, 22.7 is een damestijd. 
Een 
jaar lang heb ik niet op deze 


afstand gelopen." 


Onafhankelijk 


Eddy 
Monsels 
kan toch naar de 


Mexicaanse 
zon omdat ieder 
land 


één atleet mag sturen, onafhankelijk 
van een limiet. Hij is het zesde kind 
uit een gezin van acht, moeder, vier 
zusters 
en drie broers. De 
jongste 


Sam, 
15 jaar, liep dit jaar op 
de 


Koninkrijksspelen op de 200 meter. 
De vader van Eddy is overleden. Hij 
was 
predikant in de binnenlanden 
van Suriname voor de Evangelische 
Broeder Gemeente.. 


Eddy 
voetbalde tot 
1965. 
Toen 


moest 
er ter gelegenheid 
van een 
lustrum op de HBS ook hardgelopen 
worden. 
Eddy 
liep, 
won alles en 


bleef voetballen omdat er geen te- 
genstand was. Uiteindelijk werd het 
toch alleen de Gazelle atletiekclub. 


„Dan denk je in Paramaribo, waar 


de trainingsmogelijkheden slecht zijn 
— grasbanen, 
geen gespecialiseerde 


coaches — in Nederland kan ik on- 
der ideale omstandigheden oefenen. 
Daar ginds moest ik me alleen om- 
hoog werken. 
Vorig jaar kwam 
ik 


op een beurs naar Delft. 
Werd lid 


van AV'4O in Delft. Werd in decem- 
ber opgenomen in de centrale trai- 
ning. 
En wat zie 
je. 
Geen ideale 


banen, coaches die zich met veel ie 
veel 
atleten tegelijk bezig 
moeten 
houden. Pas op, ik zeg niet dat liet 
slechte coaches zijn. Ze hebben al- 
leen te veel werk. Dan de begelei- 
ding. Een groot gedeelte van het jaar 
heb ik last gehad van een dijbeen- 
blessure. 
Als het maar even 
koud 
wordt ben ik al geblesseerd. 


De 
Bond vergoedt 
één massage 


per week. Dat was voor mij te wei- 
nig. 
Maar het bleef één 
massige 
per week. 
Als die begeleiding het 
afgelopen 
jaar beter 
was 
geweest, 


had ik betere tijden gelopen. Nki in 
Nederland, maar in het buitenland, 
op betere 
banen, in hogere ten.pe- 


ratuur. De zon 
in Mexico zal mijn 


masseur zijn. 
Althans daar gok ik 
op. 


Terugkomst 


De 
zieke 
atleet moet hier 
zelf 
maar zien hoe hij er komt. Nee, dat 
heeft niets met Surinamers, of met 
een 
houding tegenover kleurlingen 


te maken. Daar heb ik bij de jonge- 
ren 
in Nederland 
geen enkele last 


van. Alleen bij kamers zoeken. 
Ik 
bedoel 
iedere 
zieke atleet. 
Neem 
Ilja Keizer, twee jaar was ze uit de 
roulatie, ziek. Ze moet zelf terugko- 
men. Nu loopt ze weer als vedette 
voor Nederland. Roem 
is een teer 


punt hier. 
Je zou zeggen dat 
het 
voor iedere atleet een uitdaging is 
om tegen een sterkere 
tegenstander 


te lopen. 


Nee, zeggen de Nederlandse sprin- 


ters. Wij kijken eerst naar de sterkte 
van het veld en als het ons te sterk 
is schrijven we niet in. 
Dat geldt 


vooral 
aan het begin van het sei- 


zoen. Ad de Jong bijvoorbeeld, heelt 
de 100 meter irt 10.4 gelopen. Maar 
ik 
heb nog 
steeds niet tegen 
hem 
gelopen". 


Eddy Monsels heeft ondanks zijn 


blessures de beker van het Neder- 
lands 
kampioenschap 
op de 
100 
meter, 
in memoriam Frans Luitjes 


Beker, 
op zijn bureau 
gekregen. 


Dat 
ging 
wel ten koste van 
het 
eerste studiejaar weg- 
en 
water- 
bouwkunde. Vijg dagen per week op 
de baan inplaats van achter het bu- 
reau. Als beursstudent had Monsels 
ook geen vrije keuze in de studie- 
richting. 
„Mijn 
aanwijzing 
vcor 


Mexico 
is 
misschien 
een 
goede 


gelegenheid 
om 
mijn 
grote 
wens 
geologie aan te vragen", zegt hij. 


Goede cijfers 


Tot nu toe vielen er alleen goede 


cijfers 
op de baan te 
registreren. 


Van 
11.3, 
11.1, 
10.8, 
10.6, , kwam 
Monsels op de Nationale kampioen- 
schappen in Groningen tot twee keer 
toe aan de winnende tijd van 
10.5. 
De 
Surinaamse officials waren 
er 
getuige van. 
Zijn snelste 
tijd 
in 
Suriname (grasbaan) was 
11 secon- 


den. 


In 
1960 ging 
de 800 meter-loper 


Wim Esajas ook als enige Surinamer 
naar de O.S. in Rome. Door een fout 
van de chef de mission lag Esajas te 
bed toen het startschot viel. 


Eddy Monsels lacht. „Dat incident 
heeft de atletiek in Suriname 
veel 
schade toegebracht. 
Tenslotte 
had 
de bevolking geld voor de uitzending 
gegeven, ik zal starten en zo hard 
mogelijk lopen." 
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CENTRO PRO ARTE &§ 
\ presenteert: 
?!«%o*pjs^ 
I 


de Revue: 
ESTA RICU NOS BIDA TA- 
HOE RIJK IS ONS LEVEN 


Muziek: ETZEL PROVENCE 
Teksten van de liederen: BICHABD SIMON 
Tekst: ELLIS JULIANA 


Productie: BILL SMIT 
■ 


Ruim zeventig amateurs brengen in een grote show vol licht, kleur* en be- 
weging het leven van da gemiddelde Curacaoenaar in beeld, vanaf zyn 


geboorte tot zijn tachtigste jaar. 


Een gebeurtenis die U werkelijk moét meebeleven. 
PREMIERE: zaterdag 7 september aanvang 20.30 uur. 


verder: 


zondag 8 september, aanvang 17.00 
uur (Jeugdvoorstelling) 


woensdag 18 september aanvang 20.30 nor 


vrqdag 20 september aanvang 20.30 uur 


zaterdag 21 september aanvang 20.30 uur. 


Prijzen der plaatsen: ’ 


2,-50,’ 


4,*— ■ 
, f 5,— en ’ 


6,—. (+ 25 cent plaatsbesprelten). 


Kassa van het "Centro Pro Arte" geopend 
dagelijks van 9.00 - 
12.00 uur en van 


16.00 - 18.00 uur. Plaatsbespreken telefonisch: uitsluitend no. 37111. Telefonisch 
besproken plaatsen dienen uiterlijk 24 uur voor het begin van de voorstelling 
te worden afgehaald. 


ZONDAG 


SUBT neemt 


tribune in 


gebruik 


WILLEMSTAD. — Zondagmiddag 


1 september neemt S.V. Sport Union 
Brion 
Trappers. 
SUBT, 
officieel 


zijn 
nieuwe 
overdekte tribune in 


gebruik. De plechtigheid rondom de 
ingebruikstelling 
van 
de 
tribunt 


blijft 
geheim 
maar wél 
kunner 


wij 
verklappen dat ter gelegenheid 


hiervan 
de 
Arubaanse 
en 
tevens 


Antilliaanse 
subkampioen 
voetbal 


Es rena is uitgenodigd om een wed- 
strijd 
in het stadion 
te Kintjan te 


spelen 
tegen het elftal van 
SUBI 


dat onlangs beslag legde op de Copa 
Corsow. 


Het 
bestuur 
van SUBT 
nodigt 


alle belangstellenden uit om zondag 
met eigen 
ogen te komen zien wat 


er zoals aan het stadion verbeterd 
is de laatste jaren. 
Men heeft o.a. 


twee 
nieuwe 
stenen 
kleedkamers 


gebouwd, een 
kantine, 
vijfduizend 


vierkante meter parkeerterrein aan- 
gekocht, van 
1965 af is men begon- 


nen op eigen kracht twee rijen be- 
tonnen 
zitplaatsen aan te brengen, 


en ook werden de muren verhoogd. 


Dit alles en ook de bouw van de 


nieuwe overdekte tribune werd het 
bestuur van SUBT mogelijk gemaakt 
door de medewerking van de bevol- 
king van 
de Antillen in het alge- 


meen en 
die van Curacao in 
het 


bijzonder die steeds de acties (lote- 
rijen 
aangelegd door 
het bestuur 


van SUBT) gesteund heeft. 


Voor de bouw van de overdekte 


tribune 
ontving 
men 
bovendien 


bijzondere medewerking 
van 
Ed- 


wards 
Henriquez 
en Co's Bank 


n.v. De tribune biedt zitplaats aan 
ongeveer drieduizend personen en 
heeft rond 
de 95.000 gulden 
ge- 


kost. 
Het volgende 
streven van 


het 
bestuur van 
SUBT is thans 


gericht 
op het 
aanbrengen 
van 


kunstlicht op het terrein. 


Jeugdschaken 


G. SEWRAJSING 


WEER KAMPIOEN 


WILLEMSTAD. — Glenn Sewraj 


sing heeft gisteren zijn titel, jeugd- 
kampioen schaken van Curacao, ge 
prolongcerd 
door 
de 
beslissende 


partij tegen Dick Jansen van Galen 
in een overwinning 
om te zetten. 


Deze 
partij 
begon 
reeds eergister- 


middag en werd na vier uur afge- 
broken. Sewrajsing stond toen voor 
met één pion. Zoals verwacht heeft 
dit de doorslag gegeven. 
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Steeds een grote collectie 


dames- en kinder- 


schoenen 


volgens de laatste mode 


bij 


CENTRAL STORE 


Breedestraat 93 (O) 


Telefoon 23988 


TECHNI-e«ri6e*NC. 
our people know 
Air Conditioning 
from A to Z! 


lts our only business — their only business. 
They're not )acks-of-all-trades— they're mas- 
ters of one. And the line they know from A to Z 
is Carrier — the company that speciafizes in 
air conditioning. 


So when you come to vs, whether it's for 


your home or business, you can count on a 
recommendation best suited to your needs. 
Equipment you can trust. An expert installation. 
And the follow-up of interest and service on 
our part that keeps it in top-notch operating 
condition. 


This is how we've built our reputation. And 


how we intend to-keep it on any job you may 
have for 
vs, small or medium-size or large. 


Come in or call —no obligation. 
TECHNI-e«ribemc 
Salinja 202 — Telefoon 11 188 


VOOR DE SCHOOL 


Jurken - blouses - 
shorts - 
rokjes - broeken - hemden - 
ondergoed - sokken - schoenen. 
LR INDIRNR 
Hendrikplein Jl - tel. 11703 


cc* «ritte ■ 
m'ho'filler 


— 


mi *i(j«rizo iv.V\ 


**-%\ 
»lt ée k«k ihtmml 


>^\js.xk 
Palm 
L 
s, 


Beach £-1 


Antilliaanse Sigaretten 
S~"^M 


Fabriek N.V. 
WêêêU 


5 & 10 CTS STORE 


Breedestraat 


Punda 


neemt ook 


ZOEKERTJES 


aan 


Voor 


schoolschoenen en 


schooltassen 
natuurlijk naar 


Schoenhandel 


Brokx N.V. 
Handelskade 12, naast douane 


Ontvangen: 


* Spaanse schoenen 
* 


japonnen van Trevira 
2000 


* 


cocktail japonnen 


* 


Kayser pijama's 


* 


nachtjaponnen en babydolls 


— ■ 


Voor school-lunchkits 


po 


/pOOl&fiffTS" 
I 
lil llllt UlIMi 


ruime parkeergelegenheid 


EXOTIC 
SINGER 


Monday nite Barbecue Buffet 7to 11 p.m. 


Folkloric show 10 p.m. 
■ 
no cover, no minium 
■ 
m 
on the Pisca Terrace- Los Corsarios 
■ 
y CURACAO HILTON W 


M 
Showtime: Tues thru Fri 11 p.m. 
«■ 
**■ 
***"■ 
Sat: 2 shovvs 11 - p.m. and 1 a.m. 
A\ 


Sunday: showtiine 10 p.m. 


No cover 
Minimum f 5,- Pp.^*B 


AANKONDIGING 


De MARINEBASIS PARERA zal op G september 1968 haar 
|| 


25 JARIG-BESTAAN 


vieren. 


De commandant nodigt alle militairen; ex-militairen en bur- 
J! 


gerambtenaren uit, die in het verleden bij de marinebasis 
hebben gediend, om zich vóór 1 september a.s. in verbinding 
J! 


te stellen met het bureau O.S. & O. van de Marinebasis Pare- 
; 
ra tel. 12820 toestel 88 (kantooruren 07.00 - 13.00 uur). 


DANKBETUIGING 


Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank aan allen 
by het heengaan van onze innig geliefde moeder, echtgenote, 
zuster en nicht, 


Mevr. Emelie Ghester 
Uw belangstelling was ons een grote troost. 


Namen» fam. Elmzoon 


fam. Chester 
L. Ong-A-Swie 
fam. Sendar-Elmzoon 
fam. Berenos en Boom 


Uit zijn 
| 
OVERHEMDEN 


voor TWEE! 


Voor HEM: 
omdat ze comfortabel 
en modieus zijn. 


Voor HAAR: omdat ze bijzonder 


vÜNty 
gemakkelijk te 
wassen zijn. 


rForsyth-van 


Heusen-Manhattan 


"^*- 
voor 
Uw 
streng 
geselecteera! 


| WEST-END 
(Airconditioned) 
♦ \ 
Donderdag - vrijdag - zaterdag 7.00 en 9.00 p.m. 
♦ J 


4> 
zondag 8.30 p.m. 
X ', 


X 
Weer een super Italiaanse Western 
%' 
j'ONE SILVER DOLLAR" jI 
Montgomery Wood - Evelyn Stewart - Peter Cross 
♦ J 


♦ 
Een "Colt"-' die nooit vergeving schenkt. Een verhaal vol 
♦ | 


geweld, verraad en 
liefde. Cinemascope. 
♦ 


♦ ’ 


2,00 - ’ 


1,25. 
Boven 18 jaar. 
♦ 


*■ 
♦*""♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦"♦»♦♦♦♦♦»»♦»♦"♦♦♦♦♦♦»♦""♦♦->«*"♦♦«»»»»♦»« 


*^-**|-^H-*BIB--*IiHMBiHH*M*IH3*IBÉHBHH*Mni*iHn*H*V 
I tot straks in...bianca 
I 


m| 
J|| 
Voor de SMERING van 


Ét 


Uw buitenboordmotor 


ij 
c^ 
ui 1 
BE 
wMm 


rl <§ 2 
_"- sa ° I 
U steeds het beste 


VAAR WEL MET 
H^jJ| 
SHELL. 


Opleidingen voor: 


HANDELSKENNIS L.O. voor BEGINNERS en PRAKTIJK- 
DIPLOMA BOEKHOUDEN voor H.8.5.-A GEDIPLOMEERDEN 


Aanvang cursussen 3 september. 
H. Koelstra, tel. 49151. 
Matanciastraat 14. 


l*W'^*^l*->l'*--<N*l****-t**^*--**-^*--*S**W'--**^'^*i^ 


Wederom voorradig een 
jO 
s±, 


\. 
uitgebreide collectie 


"ROSY'I - bra's 
CtUlcÉl 


"ROSY" - halve onderjurken 
"ROSY" - bikini panties 
"ROSY" - long line bra's 
"ROSY" - bra-onderj-urken (beide in één) 


N.B. "ROSY" - is een 
der meest vermaarde 
merken in 


FRANSE LINGERIE 


en in de Ned. Ant uitsluitend in onze Boutiques verkrijgbaar. 


È 
Tassen 
Boeklon 
1 
I 
Pennen 
Schriften 


I 
Stiften 
Sesambanden 
W 


I COMPUTERPRÖGRIffiR 


Immediate opening for person with Commercial Experience 


using Fortram IV. IBM 1130 installation. 


Business Systems experience would be helpfuL 


Liberal employee benefits. 
_ 
', .'■ 
>'!■ 
. 


Beply t»: 
_ , 


R. E. MARTIN, Employee Relations Supervisor 


The West Indies Oil Company Ltd., 


P.O. Box 230 


St John's, Antigua. 


' 
I 


Geef Uw kinderen 


iedere morgen 
3-MINUTE 


OATS 


om gezond en sterk 


op te groeien 


\^§. MICKEY'SJ 


Pictcrmaaiplein 


voor 


de fijnste 
suikerwaren 


aJ dan niot in originele cadeau verpakking , 


1 


rxcxxxxrxxxxxrxxxxr»***^ 


* 


Donderdag 29 om &09 p' 


ft 
! M G.SVL 
presenteert 


4 emotionele film, verfilm0 


Z 
METROSCOPE - 


i 
METROCOLOR- 
ï Een 
scherpschutter- en 


5 driftkop ontmoeten en ra 
J hevig verliefd op elKa^ " 


Richard Basehart 
Paquito Rico 
!■ 
» 


E 
"THE SAVAGE GÜlJ'ksti 
t 
Engels 
met Spaanse 


ü ’ 


0,75 - Boven 18 30i*- 


« 
—" 


Vrijdag 30 om 8.00 P- ' 


» 
zaterdag 31 om »w * 
! 
J]en oerepannende 


ï 
WESTERN van 
j 


! PARAMOUNT, verfilm 
I 
TECHNICOLOB. 


ï 
Howard Keel 


J 
Jane Russell 


: 
twaco" 
kst, 


« 
Engels met Spaanse 


3 ’ 


0.75- BoVenlSJ^i 


cxxxxxxrxxxxxxxxxx*^ 
3 
RO 
X. Jso, 
! 
Heden 2», vrijdag 


* 
zaterdag 31 *u*uS ". 


■ 
om 7.00 en 9.00/- 


-: 
TOnda«l septert p>* 


" 
10.30 a.m. en »'»> v 


PBEMIEBE 


Richard Burto» 


Wizabeth T»y^ 


"DOCTOR FAÜS* 


B"CIMElA»»»f 


Heden 29 auB«stu* 


7.00 en 9.00 P;* 
ï 
Howard Keel 


ï 
Jane RusseU 


S 
"WACO" 
telC5t 


! Engels met Spaan* ; 


S 
In TECHNICOL7 


|J 
TECHNISCOP^ 
; ’ 


1,50 - 0,90. Bov^^ 


! 
Vrijdag 30, «"£*. 
; 
om 7.00 en 9.W * #, 


! 
zondag lom 9.00 F 


" 


3 
PREMIE»^ 
gjej 


3 
Een 
opwindende « 


! 
film van de M-G* 


3 
TECHNICOLO^; 


I 
David McCrf-J 
I 
Stella Steven» „ 


5 
'*OL MAPpI; tM 


« Engels met Spajg^ 
5 
In EASTMANCV 
ï 
TECHNICO^O^ js>« 


! ’ 


2,00 - 1,25. Bovenj^ 


h 
Zaterdag 31 otn &' .$» 


Hh 
NACHTVOOBSTÉ^ 
ö 
Guy Madis»" # 
| 
Madeleine L-bJ^ 


* 
"VERNIELER 
VUISTEN 
. 


(Duela Bio B^V 


« 
Engels, met H^j* - 
! 
In EASTMANC^U 
ï 
TECHNISCOP^jjJ 


§ /^OO-l^^Bo^^^ 
CXXZXXXXXXXÜ^^^ 


Heden 29 aug«>s 


7.00 en 9-00 » 


fi 
Dean Mart»» 


ï 
Ann-Marg'* /. 


ï 
"MURDEB'S W teW 


"n Engels met Spa^. 
l 
In TECHNIL^< 
; ’ 


2,00 - BovenJ^J 


h 
Vrüdag 30 a««<ttS!V 
! 
7.00 en »«»J5 


I 


ü 
zaterdag 31, z 


x 
«m S*,W „VK« 
I 
Dick van W p 


S 
Debbie neyvrtiCP* 


5 
"DIVORCE AM*P 


STYLE" 
t<^ 


' 


Engels met Spagö*. 


! 
In TECHNIC^ , 


jj /^OO-BovenJ^^i 
! ■ 
▼ 
**** "SS&$ 
12.00P^XsTE^ 


3 "NACHTVOOBS** , 


"1001 V»°VJ>' 


In EASTMANCO^; 


ï 
TECHNISCO^j-Sfr 


ü 
Engels met Ho'I*^^ 


< ’ 


2,00 - Boven ll^U 


j" 
Zaterdag 3L «J 
J 


! Een comische te*e>s* 
I 
COLUMBIA Plt'Ajp 


! 
"MAN *£&? 


3 / 2,00 -Bi^fS*^> 


Ook bij MOREN» 
v</ 


op Hataaai *ordeJl de 
ligst 


BRIDGESTONE » 


snel en vakkund^^ 


Geslaagd bij- 


HERENMODE 


COLON 


TEGEN VEROUDERING 
(K.H.3) 


OERIATRICUM-SCHWARZHAUPT 


bij 
uitputting, 
vermoeidheid, 


depressie, verminderd concen- 
tratie- en denkvermogen, ou- 
derdomsbezwaren. 


Zonder bijverschijnselen goed 
te verdragen. 


Verkrijgbaar in alle apotheken. 


Agent voor de 


Nederlandse Antillen: 
G van GRIEKEN 


8 


